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q Dirección: —' 


- Florida 1178 


. SUMA 


Ministerio de Obras Públicas 


1 
Ley, Se modifica une disposición de la ley 12.431 que 


creó fecursos para la Administración de log Ferrocariles 


del Estade,, 


3 - . Ministério de Salud Pública 
e oa 

$ Ley , Se da el nombre de “Dr, Alejandro Gallinal” al 
Servicio de Higiene Sexual del Centro Departamental da 
Salud Pública de Melo, 

Ri : - : 


Ministerio de Industrias y Trabajo e 


e . 8 : 


Detreto. Se designa Presidente y se Integra la Com!- 
sión Honoraria del Azúcar, : . 


- : : 4 - 
Decreto, Se prorroga una disposición que estableció la 
estabilización ' de "precios para los artículos, de primera ne- 
cesidad y se dan normas atinentes, 
. o 5 | 
Resolución, Se dispone la devolución de una suma pa- 
gada por demasía en concepto _de anualidad de patente 
de invención a una firma comercial, 
A ,6 > o 
Resolución. Sg da por desistida una solicitud de patente 
4e invención para “Mesa transftormable para juego de 
volley-ball y baásket-ball”, — ! 
: 7 


Resolución, Se .deja sin efecto una designación y se 
hacen promociones en la Imprenta Nacional. 


8 


= Resolución, Se establece la función: en una designación 


en la Dirección General de Correos, 


y 


PODER EJECUTIVO 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 


1 


Ley. Se imodifica una disposición de la “ley 12.431 Que: 


. Creó recursos para la Administración de los Ferro- 
carriles del Estado, 


Poder Legislativo. 


El Senado y la Lámara de Representantes de la Repá- 


bkca --Oriental del Uruguay, reunidos en- Asamblea General, 


y 


DECKETAN* 


Articulo 19 Sustitúyege el artículo 30- de la ley de 30-. 


de noviembre de 1957, por el siguiente: _.,.. . : 


“Artículo 30 Auméntase a 2 olo (dos 'por ciento) la 
- tasa del impuesto sobre jos promedios meusnalegs de los 


A 


Se advierte que ha comenzado a suprimisze la disir«bu 
Po -* fué - renovada a 


DELAREPUBLIOA ORIENTAL DEL URUGUA Y 
o Montevideo, Jueves 16 de Enero de 1958 | 


83371 - 95995 . 


y 


Teléfonos: 


Número 15312  ' 


AA e - . 


9 
¡0 
, B 


Resolución. Sa rectifica una designación, se amplía 
el plan de servicios postales en las zonas balnesriag y $e 
hacen designacioneg 'para esas funciones en la Dirección 


. General de Correos, : 


Legislación Laboral 


10 


Resolución. Se da por presentado un laudo del Consejo 
de Salarios para el personal, incluso el de dirección, de 
Entidades deportivas profesionales y amateurs, cuyas 
cuotas sean de $ 2.49, 2.50, 4.99, 5.00 y 9.99, (Grupo 
IV), de Montevideo. : 


11 

Resolución. Se mantiene una disposición que instituyó 
con jurisdicción nacional Consejos de Salarios para el 
personal de Fábricas de Ladrillos, Tejas, Bovedillas, Blo- 
ques, etc. y se fija el plazo que regirá el registro de listas. 


12. . 

«Resolución. Se da por presentado un laudo del Consejo 
de Salarios para el personal, incluso el de dirección, de 
Entidades deportivas profesionales y amateurs, cuyas 
cuotas sean de $ 10.00 y superior, (Grupo 1V), de Mon- 
tevideo, . : 


18 


Resolución. Se prorroga el: plazo Para dictar los laudos 
del Consejo de Salarios para el Comercio y la Industria 


- del Departamento de Colonia, 


14 


Resolución. Se integra el Consejo Directivo de la Caja 
de Compensaciones N.o 31 de la Industria Metalúrgica, Vi- 
drio y Caucho, * . 


15 


+ Integración de Consejos de Salarios, 


A] 


saldos acreedores que registren lag Cnentas Corrientes y 
de Depósitos a la Vista,” manteniéndose las condiciones 
establecidas por el artículo 7% de la ley N9 12.006, de 6 


de octubre de 1953. Este impuesto se hará efectivo sobre 


las operaciones realizadas desde el 19 de octubre de 1957 
y el pago correspondiente a su producido se efectuará en 
la fecha que fije la reglamentación correspondiente, Du- 
pliéanse las tasas establecidas por el artículo 26 del de- 
croto ley Ne 10.183, de 1% de julio de 1942, para los 
imipuestos sobre el monto de los créditos otorgados para 


ger utilizados en Cuentas Corrientes y sobre log créditos 


o descubiertos transitorios y los sobregiros”. 
Art. 20 Comuníquese, etc. 


Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Mon- 
tevideó, a 20 de diciembre de 1957. 
LEDO ARROYO "TORRES, Presidenta, — Al 
' freáo Frioni, Secretario, 


ción de ejemplares cuya suscripiión no 


135—-A a 2” 
Ministerio de Obras Públicas. 
Ministerio de Hacienda. 


1 
Montevideo, 2 de enero de 1958. , 


Cúmplase, acúsese recibo, comuniquese, publiquese e in* 


sértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 


Por el Consejo: TEZAMA. — J. FLORENTINO GUJ= 


MARAINS ..s— a 


“AR VASCONCELLOS. — Justo José 
Urozco, Secretari : 


e 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 


2 


Se de el nombre de “De Alejandro Gallinal” al 
Servicio de Higiene Sexual del Centro Departamen: 
tal de Salud Pública de Melo. Ñ 


Ley. 


Poder Legislativo. 


El Senado y la Cámara de Representantes de la Repús 
blica Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General 


DECRETAN 


“Artículo 19 Desígnase con el nombre de “Dr, Alejan" 
¿dro Gallinal” el Servicio de Higiene Sexual del Centró 
Departamental de Salud Pública de Melo. 

Art, 2 Comuníquese, ete.. ' 


- Bala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Monte. 
videca a 20 de diciembre de 1987, 


E LEDO ARROYO TORRES, Presidente. Al- 
. íredo Frioni, Secretario, 


Ministerio de Salud Pública. 


' Montevideo, 26 de diciembre de 1957, 

> Cúmplaso, acúsese recibo, comuniquese, publíquese e ine 

sértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos, 
Por el Consejo; LEZAMA, — VICENTE BASAGOITI, 

-— Justo José Orozco, Secretario. 


AAA AAA A A 5 A 5 XP ri 


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO 


3 


Decreto. Se designa Presidente y se integra la 
Comisión -Honoraria del Azúcar 


E 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 
Ministerio de Hacienda. 
Ministerio de Ganadería y Agricultura. 
Montevideo, 9 de enero de 1953. 


- Vista la necesidad de integrar la Comisión Honorarla 
del Azúcar por haher vencido el mandato de algunos de 
sus mierobros; 

Considerando la conveniencia de que en la referida Co- 
misión tengan representación los industriales, los planta» 
“dores de especies, sacarigenas y los obreros vinculados a 
la producción de azúcar 'con materia prima nacional, con 
voz y voto en todas las funciones de asesoramiento que 
son de competencia de la referida Comisión, 


El Consejo Nacional de Gobierno 
DECRETA: 


Artículo 19 Desígnase Presidente de la Comisión Hono- 
yaria del Azúcar al actual Presidente Interino doctor 
Juan Rodríguez López. 

Art, 20 Designase como delegado del Ministerio de In- 
dustrias y Trabajo ante al referida Comisión al contador 
Enrique lglesias y como delegado del Ministerio de Ha- 
cienda al doctor Lauro Rodriguez, 

Art. 30 Intégrase la Comisión Fonoraria del Azúcar — 
eon voz y voto en las funciones de asesoramiento que On 
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“acuerdo ¿on los delegados 


m-= AMILCAR VASCONCELLOS. 


Enero 16 de 1958 


de competencia de ésta— econ un' delegado de los plan* 
tadores de especies sacarígenas, un delegado de la Feda- 
ración Nacional de Trabajadores Azucareros y un delegado 
del Centro de Iudustrialeg Azucareros. 

Art, 409 Previamente a la integración dispuesta por el 
artículo anterior la Comisión Honoraria del Azúcar en 
provisorios que designen las 
entidades citadas en dicho artículo elevará al Poder Eje- 
cutivo la reglamentación que estime conveniente para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, — 


Art. 59 Comuníquese, etc, 


¡ 
Por el Consejo: LEZAMA. — HECTOR A. GRAUERT,: 
JOAQUIN APARI- 


CIO. — Justo José Orozco, Secretario, 


A 
Decreto, Se prorroga una disposición que estableció la es. 
tabitización de precios para los artícnlos de primera 
necesidad y se dan normas atinentes. 


Ministerio de Industrias y Trabajo. ' 


Montevideo, 9 de enero de 1958. 


Vistos los decretos de fechas 17 y 22 de octubre de 19575 
Considerando que la situación a que dió lugar la adop- 
bión de las referidas medidas, permanece incambiada; 


Considerando la necesidad de mantener estabilizados los 
pretlos de los artículos calificidog como de primera ne- 
esidad, durante un lapso mayor, permitiendo solamente 
log aúmentos estrictamente necesarios, 


El Consejo Nacional de Gobierno 


DECRETA! 


Articulo 19 Prorrógase par el término de sels (6) me- 
Bes a partir de la fecha del presente decreto, la vigencia 
de las fechas 17 y 22 de octubre de 1957, sobre establ- 


lización de precios de los artículos calificados de primera 
lecesidad. Ñ 


Art. 20 En caso de aumento de costos, log precios po- 
drán elevarse a la suma estrictamente Indispensable para 
Ebsorber dicho aumento, debiendo procederse en la forma 
prevista por el articulo siguiente, 


Art. 30 Para la presentación ante el Consejo Nacional 
de Subsistencias de las nuevas listas de precios en caso 
de modificaciones posteriores al 30/IX]957, de acuerdo con 
lo que establece el articulo 69 del decreto de 22/X$/957 108 
comerciantes yjo itidustriales deberán cumplir a partir de 
la vigencia del presente decreto, las siguientes normas, 

I) Formularán Declaración Jurada: . 


A) De los factores integrantes del costo que han sufrido 
modificaciones, con postertoridad al 30|1X]957. 


B) De la incidencia que la variación de los factores, de- 
dunciada, tenga en los precios de venta unitarios, es- 
tabilizados. 


O) Denuncia de los stocks (materias primas, materiales 
en proceso y productos elaborados) a la fecha de mo- 
dificación de los precios, 


1) Formularán bajo declaración jurada uuevas listas 
de precios de acuerdo a los resultados obtenidos, con las 
formalidades que establece el decreto de fecha 22|X|957. 

Art. 40 El Consejo Naciona! de Subsistencias por inter- 
medio de su Departamento de Costos y Precios dispon- 
drá las inspecciones contables correspondientes a efectoz 
de determinar la veracidad de las declaraciones juradas 


precedentemente citadas .' 


De comprobarse mediante estas inspeccioneg que, los 
porcentajes de utilidad, sobre capital afectado a la pro“ 
ducción ylo comercialización de los productos, estabiliza- 
dos por decreto de 17/X/957, permiten absorber tótel o 
parcialmente los aumentos denunciados, este Organismo, 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12-Inciso AJ 
de la ley N0 10.940, de 19/TIX/947, aconsejará al Poder 
Ejecutivo los nuevos precios de venta a fijar. 


Art. 5% El presente decreto entrará en vigencia Ínme- 
diatamente de su publicación en dos (2) diarios de la 
capital. 


Art. 69 Comuníquese, publíquese, ete, 


= 


Por el Consejo: LEZAMA, — HECTOR A. GRAUERT. 
— Justo José Orozco, Secretario. 


e 


Enero 18 de 1958 


a 5 - 
Resolución. Se dispone la devolución de una suma pagada 
por demasía en concepto de anualidad de patente 

de invención á una firma comercial, : 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 


2. Ministerio da Hacienda, 


. ' 
L Montevideo, 2 de enero de 1953. Mm 


Vista la gestión forulada po The Sydney Ross GO, 4: 
Estados - Unidog de América, solicitando la devoluciól. di 
la suma de $ 50.00, pagado en demasía, por concepta 
“de nulidad de la patónte de invención Ne 8,152; - 

Considerando que, en efecto, dicha suma fu gbonade 

.- por error, después de haber vencido la. patente de fefdk 
«rencia, por lo que siendo esos pagos por año adelantado, 
“procede efectuar la devolución solicitadas >. 

"_ Con las opiniones de"la Contaduría General de la Nas 
dión: y de la Inspección General de Hacienda, '. 


RESUELVES 


e 


* 109 DisponeF la devolución de la suma de $ 50.90 
«la Tesorería, General de la Nación, en -favof eS 
Sydney Ross C0, de Estados” Unidos de América, 


« 20 La erogación se imputará al rubro Á, 6.014 "Ingres 
sos Eventuales Ejercicios Anteriores”, 


" 30 Comuníquese, publíquese y page a sus efectos, A la 


Contaduría General -de la Nación. - 


+— AMILCAR VASCONCELLOS. 


' El Consejo Nacional de Gobierno o o E 
. . Ml S 


eu 
pa 
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] Considerando Gue atento a lo expresado corresponde de- 
jar sin efecto dicha designación y proceder «a designar a 
la persona que deberá subrogarlo, 


Ei Consejo Nacional de Gobierno 
1] 
RESUELVE? ! 


19 Dejar sin efecíy la: designación efectuada por regi 
lución del Poder Ejecutivo de fecha .30 de abril de 1957, 
en favor del sefior Enrique Brignol, para ocupar un cargo 
de Perforador de 2a.- de la Imprenta Nacional, gueldo 
doscientos noventa pesos ($ 290.00) menúuales. 

20 Efectuar en la Imprenta Nacional, ltem 5.04, Jas 
siguientes designaciones: . : o. 


Para el cargo de Perforador de 2a., sueldo doscientoW' 
poventa pesos ($.290,00) mensuales, a la señora Ange-= 
la B, de Cabrera, actual Aprendíz Tipógrafo, sueldo dos- 
cientos ochenta pesos ($ 280.00), para sustituir a ésta, 
al señor Osvaldo González, Aprendiz Tipógráfo extrapre-. 
Supuesto, sueldo doscientos ochenta pesos ($ 280,00), y 


paa este último cargo al señor Walter D. Domingo Costa * 


Genaro, :cédula de identidad “NO 1.012.481, 
Las referidas propuestas gozarán además de la asignas 
Sión complementaria del quince por ciento (15 ojo) esta- 


"*. Plecida por el artículo 14 de la ley NO 12.378. 


: «Por el Consejos; LEZAMA, — HECTOR A, GRAUBRE, . 
— Justo José Órozco, 


. Becretario. 
LS 


6 - - 


Resolución. Se da por desistida una solicitud de. patenta —- 
: de invención para “Mesa transformablo para Juego 


de volley-ball. y basket-ball” .: 
“Ministerio. de Iidustriaa y Trabajo. 
: Montevideo, % de enero de 1988. 


. _ Vista-la solicitud de patente de invención, sota. núme» 
Fo 10.149, formulada por Erwin Alfredo Luthy, de Mon» 
tevideo, para “Mesa transformable 


ball y basket-ball”; 


. Considerando que la firma interesada omitió -cumplir el. 
: - requisito exigido por el artítulo 89 de la ley de la ma--- 


“teria No: 10.089, de 12 de diciembre de 1941, por lo 
- Qup: procede dar al solicitante por desistido de la gestión, 
do acuerdo con lo gue determina la citada disposición 
. legal; - 
Con la opinión 

-: dustrial, 


"El Consejo Nacional de Gobierno - " 
- - TESUELVBS 
Dar .por desistido a Erwin Alfredo Luthy, de Monte- 
video, de su solicitud de patente, acta N9 10.149, para 
 balt”. 
Publíquese 
Propiedad 1Industrial.- 


1 


.* Por el Conselo: LEZAMA. — HECTOR A. GRAUERT- 
e Justo José Orozco, Secretario, : . 


m 
' 
Resaición. Se deja sin efecto una designación y ;. , 
promociones en la ImpreAta Nacional 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 
. Montevideo, 9 de enero de 195%. 


Vista la nota de la ' Imprenta Nacional en la que da 
cueñta que el señor Enrique Brienmoli, designado por te- 
solución del Poder Ejecutivo de fecha 3N de abril de 197, 

—Para oeupar un esrgo de Perforador de 23. en su Orga- 
higmo, sueldo doscientos neventa. pesos ($ 290.00) no se 
ha presentado a tomar posesión de au cargo; y 


w 


. o 


para juego do. valley» 


de la Dirección de la Propiedad: In- 


“Mesa transtormable para juégo de voliey=hall y baskot- 


vuelva a sus efectos a la' Dirección de Je .-: 


. taduría General de la Nación. 


39 Comuníquese y pase a sus efectos a la Contaduría 


- ¡Bloneral de la Nación. 


Por el Coisejor LEZAMA, — HECTOR A. GRAUERT.. 
— Justo José Orozco, Secretario, . 


1 


- 28 Ñ AS 
Resolución. Se establece, la función en tuna designación em 
pis la Dirección Generali de Correos o , 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 


7 y Montevideo, 9 de enero de 1958. - 
" Vista la resolución de fecha 12 de diciembre ppdo., .por 
la "que se regularizan diversas situaciones de funcionarios 
postales del interior -del país y se efectúan las, designacio- 
ves pertinentes con Cargo-al Rubro 1.02. . 
Resultando que sae padeció: error al fijar el cargo para 
el cual fué designado el señor Víctor Rogue Corrado, * 
- El Consejo Nacional de. Goblermo Zo : 
a _ EN y o : 
- RESUELVE: : 


Declara? que el cargo para el que fué designado por 
resolucióf de fecha 13 de diciembre ppdo., el señor Víie- 
tor Roque Corrado, es el'«le Conductor de Florida, vacan- 
to por jubilación del señor Pedro Salomone. 

Comuníquese, publíquese y pase a sus efectos a la Con- 


Por el Consejo: LEZAMA, — HEOTOR A. GRAUERT. 


Fusto José Orozco, Secretbrio, -. - o 


Resolución. Sa rectifica una designación, so amplía ol 


plan de servicios postales en las zonas 'balnearias 
- Toy se hacen designaciones para esas funciones en la 
“> Dirección General de Correos, - 


Ministerio de Industrias y Trabajo. - 
Montevideo, * 9 de 'enero de 1958. 


Vista la resolución de fecha 27 de diciembre ppdo., 
ampliada por la del 2 dé enero en curso, por el cual fuó 
aprobado el plan de servicios postaleg en lag zonas bal- 
nearías del País, para el verano 1958; 


Resultando que fs necesario complementar el plan de- 
veferencia pára que el mismo tenga la efectividad huscada. 


( 
El Consejo Nacional Me Gobierno . - 


RESUELVE! 
e Dejar sin efecto la designación del sekor Oticial 
¿€.ol Díaz, nombrada Cartero-en Piriápolis por resolución de 
li sha 26, de diciembre ppdo., por ño haber tomado pose- 
«ión y designar en sue lugar hasta el 31 de marzo próximo 


140—A E 


Rosa, 


y en 8, mismas condiciones, 8l señoy Guadiel La 
pesos 


Credencial Civica D.C.B. N? 2363 con sueldo de 
220.00, (doscientos ochenta pesos) mensualen. : 

39 Ampliar el plen de servicios postales en las Zonas 
balnearlas del país por el período enero a Marzo del co - 
rriente año, aprobado por resolución del 26 de diciembra 
ppdo., y efectuar las siguientes designaciones: Zo 

Parque del Plata: Designar hasta el 31 de marzo- pro- 
ximo en funciones de carteros, con bicicleta, con sueldos 
de $ 280.00 (doscientos ochenta pesos) mensuales e los 
señores Mario Armando Reyes, 
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Gredencial Cívica C.M.A. 


Enéro 16 de 19583 


Este, señora Filomena Barrios de Sierra, una partida de 
$ 150.00 (ciento cincuenta pesos) mensuales, por el pe- 
riodo de enero a marzo en curso, en concepto de compen- 
sación por la ampliación de horarios y servicios a Que $8 
le somete. 


4e Asignar al actual Agente F. N? 18 de Playa San- 
tana, señor César Bernardi, una. partida de $ 150.00 
(ciento cincuenta pesos) mensuales, por el período enero 
a marzo del año en curso, por concepto de compensación 
por la conducción de la' correspondencia y demás efectos 


postales a Joaquín Suárez, y viceversa, * - 


N0 7484 y Julio Oniar González, 
N* 6:13. E 


Floresta y Costa Azul: Designar hasta el 31 de marzo 
próximo en funciones de carteros, con bicicleta, con sueldo 
ochenta pesos) mensuales al 
Credencial 


de $ 280.00  (dostlentos” 
señor Josá Pedro Burgueño 
C.L.B. N9 494. 


Rivero, 


Punta del Estes Designar hasta el 31 de "marzo próximo 
sueldo de $ 240.00 (dosciev- 


“en funciones de Auxiliar con 


Ceedencial Cívica C.M. a 


Cívica E 
nartos” del Ttem 


tos cuarenta pesos) mensuales, a la señorita Leonor Ba- 


rreiro, Credencial Cívica D.A.A. N? 6864. 
Asignar há la actual Agente Y, No 20 de 


3? 


Por el Consejo 
Punta del 


3 -Las erogaciones correspondientes A las  aslgnació. 
“nes fijadas en la presente resolución y en la de fecha 2 
de enero en curso que trata de la anterior ampliación de 
plan de servicios postales en lás zonas balnearias, será 
“imputada al Rubro 8.01 “Gastos Eventuales y Extraordl- 


5.03 de la Dirección General de Correos. 


Comyníquese, publíquese y siga a sus efectos a la Con.» 
taduría General de la, Nación. . : 


: LEZAMA, — HECTOR A. GRAUERT. 


Tusto José Orozco, Secretario. 


LEGISLACION LABORAL 


y ¡NISTERIO DE INDUSTRIAS Y 
R : : 


TRABAJO 
0 - 
Resolución. Se da por presentado mn 
* Laudo del Consejo de Salarios para el 


' personal, incluso el de Dirección, de 
¡ entidades - deportivas profesionales y 
h -amateurs, cuyas cuotas sean de E , 

2.50, 4.99, 3.00 y 9.99 (Geupo IV), de 
: Montevideo. . 


MEE 


“Ministerlo de Industrias y "Trabajo. 
Montevideo, 9 de enero de 1953. 5 
. e 


Visto el Laudo Parcjal dictado por el 
Consejo de Salarios establecido para el 
personal -—incluso el- que desempeña car- 
gos de Dirección— ocupado en las enti- 
dades deportivas tanto profesionales eo- 
mo amateurs, del Grupo 4, instaladas en 
el Departamento de Montevideo, que al- 
ecanza únicamente a los persovales de las 
instituciones deportivas amateurs (elu- 
bes cuya cuota social ascienda hasta pe- 
$o3 2.49; clubes cuya cuota social esté 
comprendida entre $ 2.50 y 3 4.39; y 
flubes cuya cuota social esté comprendi- 
a entre $ 5.00 y $ 9.99); por el eual 
ge determinan retribuciones mínimas y de- 
más condiciones de labor a los trahajado- 
res comprendidos en su Jurisdicción, 


Sy RESUELVE! 

Dar por presentado el Laudo Parctal de 
Feferencia; remítase copia al “Diario Ofi- 
tial” para su publicación de acuerdo con 
la ley; acúsese recibo y archívese. 


GRAUERT. 


Dirección de la Secretaría General 
de los Consejos de Salarios 


LAUDO PARCIAL DICTADO POR HL 
CONSEJO DE SALARIOS ESTABLECI- 
DO PARA EL PERSONAL -— INCLUSO 
EL QUE DESEMPEÑA CARGOS DÉ 

¿ “PIRECCION— OCUPADO EN LAS EN- 

. TIDADES DEPORTIVAS TANTO PRO- 

/ F'ESIONALES COMO AMATEURS, DEL 

, GRUPO IV, INSTALADAS EN EL DE- 
PARTAMENTO DE MONTEVIDEO, 
QUE ALCANZA UNICAMENTE A LOS 

* PERSONALES DE LAS INSTITUCIO- 

. NES DEPORTIVAS AMATEURS, (CLU- 
BEs CUYA CUOTA SOCIAL ASCIEN- 


DA HASTA $ 2.491 CLUBES CUYA 
GUOTA SOCIAL ESTE COMPRENDE 
DA ENTRE $ 5,50 Y $ 4.99; Y CLU- 
Bes CUYA CUOTA SOCIAL ESTE 
COMPRENDIDA ENTRE $ $5.00 Y-PE- 
S0S 9.99). 


Montevideo, enero tres de mil novecientos 


cincuenta y ocho. 


por los fundamentos expuestos pre: “en 
temente, por unanimidad, 


RESUELVE? 


Primero! Fíjanse las categorías, sala- 
rios mínimos, definiciones de categorías, 
fecha de vigencia, aumentos por antigiie- 
dad y demás condiciones de labor en la 
forma que se indica seguidamente: 


Vistos para resoluelón las actuaciones |- 


cumplidas por este orgapismo iístitudo 
por decreto del Poder Hjecutivo de fecha 


2 de abril de 1957, para conocer y resol- 


ver en la fijación de retribuciones míini- 
mos, categorías, ete., para todos los tra- 
bajadores doupados en las actividades ci- 
tadas anteriormente; : : 


Resultando que el día 23 de setiembre 


del corriente afo, la Dirección de la Of1- 
cina de los Consejos de Salarios declaró 
legalmente instalado este Tribunal, en cu- 
ya oportunidad hizo conocer lag distintas 
disposiciones que regular el funefonamien- 
to de estos organishios y espécialmente el 
decreto de 17 de mayo de 1956, que ver- 


sa sobre la obligación de definir claramon- 


te las. categorías y tarifas minimas, etc.' 


Resultando que la delegación del per- 
sonal presentó su petitorio de mejoras de 
remuneraciones, etc., dándose traslado del 
mismo a la representación patronal para 
su estudio y contestación, en cuyo interin 
los miémbros neutrales también examina- 
ron dicho documento; 


Resultando que considerado el proble- 
ma en el geno del Cónsejo, la delegación 
del Poder Ejecutivo tomó a su cargo la 
formulación de una propuesta, para lo 
cual procuró y obtuvo los mayores elemen- 
tos de juiclo posibles, con el propósito de 
contemplar los intereses de ambas partes; 


Resultando que por unanimidad se acor- 


] dó emitir laudos parciales para cada una 


de las ramas que componen la jurisdicción 
de este Consejo de Salarios: 


Resultando que analizada la propuesta 
de la delegación neútral, el Consejo ihtro- 
dujo algunas modificaciones, y puesta a 
votación resultó aprobada por unanimi- 
dad; en consecuencia, las £ategorias, sa- 
larios mínimos, fecha de vigencia, condi- 
ciones de labor, etc., se fijan en la forma 
que ilustra la parte dispositiva del pre- 
sente Lando; 


, 

Considerando que habiéndose cumplido 
con las disposiciones dé la ley NO 10,449, 
de 12 de noviembre de 1943, este Consejo 


A los efectos de la aplicación de los ga- 
larios, las instituciones se dividen en tres 
categorías, a saber! 


Categoria Primerat Clubes cuya cuota 
social asciende hasta $ 2.49... 

Categoría Beguída: Clubes cuya cuota 
social esté comprendida entre 3 2.50 y 
$ 4.99. : 

Categoría Fercerar Clubes cuya cuota 
social esté. comprendida entre $ 5.00 y 
$ 9.99. 


Gerente, Administrador, Intendente o 
Encargado de Administración: A cúyo 
cargo está todo lo relacionado con el con- 
trol administrativo de la institución. Son 
los que realizan la emisión de recibos so- 
ciales, de recibos de casilleros, de cuentas 
por cualquier servicio que presta la ins- 
titución. Llevan la relación mensual de 
las sumas a pagarse por concepto de suel- 
dos o cuentas de adquisiciones. Realizan 
el control de la cobranza y cobran asimis- 
mo cuotas sociales en el Club. Vigilañ 
consumos, adquisiciones de materiales y 
controlan las órdenes de miembros de 
Comisión a todo el personal del Club, 
Atienden a los socios y están en general 
a cargo de toda tarea de orden adminis- 
trativo y funciona! a que da lugar la vida 
administrativa de la institución. 

Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos 335.00. ” 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe. 
sos 250.00. : 

Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 
sos 325.00. . 


Secretario Rentado, Secretario, Auxiligr 
Jefe, o empleados de Administración: Son 
aquellos empleados a cuyo cargo están in- 
distintamente la correspondencia del Club, 
actas de Comisión Directiva, actas de co- 
misiones delegadas, y actas de asambleas 
generales. También están a cargo de la 
Memoria Anual en la parte que les corres» 
ponda y de los comunicados de prensa. Su- 
ministran la información a los diarios. 
Realizan diversas gestiones, colaboran con 
el Gerente o Administrador en sus tareas 
y controlan las distintas actividades de 


z 


? 
eS 


Y 


a 


" gos 180.00. 
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la institución informando a la Comisión 
Directiva. Están a cargo de log distintos 
servicios y vigilan su marcla: 

Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos 220.00. 

Categoría segunda, sueldo. mensual, pe- 
s£os 230.00, 

Categoría tercera, sueldo Mensual, 
sos 295.00. 
Auxiliary General: Son aquellos que 
realizan funciones secundarias do Secre- 
taría y Administración, escrituran los li- 
bros de contabilidad del Club hasta la 
formulación de balancetes, pasan la c<o- 
branza de.los socios a las fichas, copian 
cartas, folian, llenan recibos de sueldos y 
jornales, imprimen direcciones, lMenan 
carnets y citaciones, archivan la corres- 
pondencia y cumplen encargues fuera de 
bficina que exijan cierta responsabilidad: 

Categoría primera, sueldo mensual, pe- 


pe- 


sos 145.00. , 
Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
- gis 160.00. e ad 


Categoría tercera, sueldo mensual. “pe- 


Cadete o Mandaderos: Son los encar- 
Bados de realizar tareas auxiliares propias 
del cargo que desempeñan, sea en la Se- 
egretaría como en otras reparticiones del 


Club. Franquean la correspondencia, re-| 


tiran cartas a domicilio, conducen paque- 
tes, etc, Estarán remunerados por edad -de 
acuerdo a la siguiente escala aplicable a 


las tres categorías: 


Hasta 18 años de edad, sueldo mensual 
$ 50.00. 

De 13 hasta 19 
mensual $ 100.00. 

De 19 hasta 20 
mensual $ 120.00. 

De 20 hasta 21 
inensual $ 140,00. 

Cobrador: * Estarán comprendidos en 


años de edad, sueldo 
años de edad, sueldo 


i 
años de edad, sueldo 


testa elasificadifin los funcionarios que 


realizan la cobranza de las cuotas socia- 


. les, adiciones que marquen las institucio- 
mes, en el domicilio de los asociados o en | 


lugares que las Directivas designen para 
ello, Estarán remunetados a eomisión de 
acuerdo a la siguiente escala acumulativa, 
aplicable a las categorías: 


Hasta $ 200.00 cobrados, el 20 ojo; 

de $ 200.00 hasta $ 500.00 sobrados, 
el 12 ojo; 

De $ 500.01 hasta $ 5.000.00 cobrados, 
el 8 ojo; 

De $ 5.000.00 cobrados en adelante, el 
B ojo, 

Los cobradores percibirán además por 
concepto de viático y locomoción, en pri- 
mera categoría $ 40.00; en segunda cate- 
goría $ 55.00; y en tercera categoría pe- 
$os- 75.00; siempre que realicen la cobran- 
za exclusivamente para una institución; 
en caso. contrario percibirán una partida 

ara lotomoción de $ 25.06 mensuales en 
fualquiera de las tres categorias, 


Contramaestre, Capataz o Encargado de 
Galpón, de botes o Varaderos 6 ¿éánchas, 
gimnasios. . 


Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos 165.00, 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 185.00. 

Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 
sos 200.00. 


Marinero, Botero, Peón de Varadero, 
Encargado de la conservación de lós botés 
0 Peón: Son aquellos a cuyo cargo están 
las tareas de conducir los botes, lavarios, 
limpiarlos, etc., trashordar a los socios, 
subir y bajar barcos, trabajos elementales 


de pintura y arreglos generales que no 


realiza el personal especializado: 


Categoria primera, sueldo mensual, pe- | 


sos 150.00. 


Categoria segunda, sueldo meprual, pe- 
sog 165.00 - 


“sos 19 
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Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 
sos 180.00. 


Marinero, Botero, Peón de Varadero, 
Encargado de conservación de los botes 


o Peón: El 

Categoría primera,  galario por día, 
$ 7.00. 

Categoría segunda, salario por día, 
$ 8.00. 

Categoría tercera, salario por día, 
$ 9.00. 


Camarero o Encargado de Vesiyario: 
Atienden a los socios, realizan trabajos de 
limpieza general y cumplen tareas de yi- 
giláncia: 

Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos: 140.00. 

- Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 1609.00. 

Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 

sos 180.00. 
. Maquinista, Herrero, Obrero Especiali- 
zado, Calefaccionista o Peón de máquina 
o Foguista: A cargo de la maquinaria 
de calefacción, agua ealiente, bombeo, ai- 
re acondicionado y otros equipos mecá- 
nicos, Realizan gu atención, mantenimien- 
to y vigilancia: 

Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos 160.00. 

Categoría segunda, sueldo mensual, po- 
sos 180.00, 


"Categoría tercera, sueldo mensual, .pe-: 
“sos 195.00. : 


Mucama o Limpiadora: Catesoría pri- 
mera, sueldo mensual $ 185.00, 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 140.00. 

Categoria tercera, sueldo mensual, pe- 
sos 145.00, 

Pintor o Conservador: Realizan todos 
log trabajos de conservación de lás sedes 
O instalaciones y taiíbién tareas de: alba- 


: filer la elementales: 


"Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos :140,00. 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 160.00, 

Categoria tercera; sueldo mensual, pe- 
sos 180.00, . -* 

Carpintero, de Ribera o Carpintero; Es- 


+. pecializado en la construcción de botes,. 


realizan el planteo general, planos, encar- 
gados de reparacionés y construcciones de 
botes de régata o paseo, colocación de 
herraje, etc. 

Categoría primera, sueldo “nensual, pe- 
sos 240.00. 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 265.00, 

Categotía tercera, sueldo menguel, pe- 
SOS: 300. 00. 

Carpinteros ad ados solamente de 
trabajos de repara a 


de y construcción stálaciones elémen- 


tales: 


Cate oría prime?a, sueldo “mensual, pe- 
.00. 

Categoría segunda, sueldo mensual, pa- 
sos 310,00, 

Categotfa tercera, sueldo mensual, pe- 


: "sos 285.00, 


Portero o Telefonistar Son los -encar- 
gados € del acceso il Clúb o Mevar a cabo 
táreag de limpióna, atender el guardarro- 
pá ¡teléfono (mayjores de 21 años)1 

Categoría primera, sueldo mengual, pe- 
sos 140.00, 

Cajegoría segunda, sueldo mensual, pe- 
s03 150.0 

Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 
2 160. 00. 

ereno Drunos 
vigilancia de Tos E 
nalmente táreda 


entienden sos la 
los, realizan ócásio- 
limpieza! 


Categoría primera, sueldo mensual, pe- 
sos 140.00, 

cdo FOBURdO, $ sueldo mensual, pe- 
' gos 18 : 


BéneYal de la se-|. 


141—A 


Categoría tercera, sueldo “mensual, pe- 
sos 160,00. 

Sereno Nocturno: Se entienden con la 

vigilancia de log locales, realizan ocasio- 
nalmente tareas de limpieza: 


Categoría primera, sueldo mensual, pe» 


Sos 160,00. 


Categoría ségunda, sueldo mensual, pe- 
s0s 165,00, 
Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 


| $os 180.00. 


Para - Palos: Son los encargados de 
parar los palos en las cánchas de bowling, 
realizando además la limpieza en general 
de las mismas. Salarios para las tres ca- 
tegorías: 

Al ingresar, sueldo mensual, $ 50.00. 

A los cuatro meses, sueldo mensual Do. 
sog 60.00. 

A los ocho meses, sueldo mensual, 
sor 70.00. 

Percibirán además $ 0.10 por línea. 

Para - Palos: Salario por día $ 3.00.* 

Percibirán además $ 0.10 por línea, 

Planillero: Encargados de llevar las 
planillas - de bowling, atender al público, 
ordenar a logs para - palos, cobrar, etc. 
Salarios para las tres categorías: Sueldo 
mensual $ 160.00, Ñ 

Planillero Jefe: Son dos encargados 
de las planillas, atender al. público y vi- 
gllar la marcha general de las ectivida- 
des, corre de su cargo la Caja General. 
Salario para las tres categorlag: Sueldo 
mensual $ 185.00. 

Técnico: Profesores de Educación Físi- 
ca o Entrenadores: Reconocidos por la 
Comisión Nacional de Educación Física en 
sus respectivas especialidades, Cumplen 
horarios esporádicos en el desempeño de 
su funeión docente: 

Categoría primera, salario por hora, pe- 
808 5.00. 

Categoría segunda, salario por hora, pe- 
sos 5.50. 

-Categoría tercera, salario por hora, pe- 
sos 6.00. : 

ldóneo: Entrenadorés en la especiali- 
dad que exija la propia índole de la ins- 
titución y que cumplen horario total y no 
poseen título de la Comisión Nacional de 
Educación Física: 

Categoría primera, sueldo meugsual, pe- 
sos 210.00. 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 235.00. 

Categoría tercera, sueldo mensual, * 

sos 275.00. 
- Idóneo: Bntrenadores' en la espectali- 
dad que exige la propia Índole de la insti- 
tución, sin régimen. horario y no poseen 
título de Ía Comisión Nacional de Educa- 
ción Fisica: . 

Categoría primera, salario por hora, pe- 
sos 4.50, 

Categoría segunda, salario por hora, pe- 
sos 5.00, 

Categoría tercera, salario por hora, pe- . 
sos 5.50, 

Encargado de Cantina: Son aquellos a 
cuyo cargo está todo lo relacionado con la 
administración del bar y restaurant de los 
clubes, realizan compras, vigilan el per- 
sonal, 'etc.t 

Categoría primera, sueldo mengual, pe- 
sos 165.00. - 

Categoría segunda, sueldo mensual, pe- 
sos 180.00. 

Categoría tercera, sueldo mensual, pe- 
$0s 195.00. 

“Médico: Balario para las tres entego- 
rías, sueldo mensual $'200.00, 

Practicante: Salario para las tres ca- 
tegorías, sueldo mensual $ 150.00. 

Masajista: Por partido, o por prácti- 
ta O por sección de masaje. Salario pera 
las tres categorías, por día $ 10,00, 


pes 


pe- 


» 
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Aumentos por antigúiedad 


ye establecen aumentos por entigúe- 
dad a partir de la fecha de vigencia de es- 
te Laudo, de acuerdo a la siguiente esca- 
la: Por los primeros dos años $ 10.00; 
por cada uno de los años subsiguientes pe- 
sos B.00, hasta un máximo. de $ 35.00. 
Para la aplicación de la precedente esca- 
la, se tendrá en cuenta la antigiiedad ya 
reconocida por servicios prestados en la 
institución. 


DISPOSICIONES GENERALES 

e 
co AA 1 
19 Los horarios de que gozan los ac- 
tuales/Tuncionarios no podrán ser modifi- 
cados en más horas en mérito a lag esca- 
las de salarios fijadas en el presente 


AM 


Laudo, | 


29 Todo servicio contratado o efectua- 
do, por empresas especiales O terceros, nu 
podrá pagarse a escala menor que la esta: 
blecida en cada caso por el Laudo; 

230 Las condiciones de trabajo exisien- 
tes a la fecha de emisión del presente 
Laudo, salvo las que taxativamente éste 
rectifica, no podrán ser modificadas por 
resolución unilateral. Las modificaciones 
sólo podrán serlo por vía del ucuerdo de 
las partes y con la ulterior homologación 
del Consejo de Salarios; 

40 Los sueldos, jornales, comisiones, 
que se abonen en la actualidad y que sean. 
superiores a 108 fijados en el presente 
Laudo, no podrán ser reducidos en ningu- 
na forma; . 

59 No se tomará en cuénta a los fines 
del pago de los salarios decretados, lo 
que perciban los empleados por concepto 
de aguinaldos, habilitaciones O premios es- 
tímulos, cuando ellos no sean permanen- 
tes o normales; : 

60 Cuando los funcionarios ejerzan 

més de una función simultáneamente, per- 
cibirán el salario más elevado; 
“TO Los aumentos por antigiiedad 'ins- 
* tituídos en este Laudo se harán efectivos 
pará todas las categorías, cualquiera fuera 
su forma de p280; 

89 Todos los sueldos y jornales fijados 
en el presente Laudo, lo serán mínimos 

en sus respectivas categorlas; 

. 902 No ge tomará en cuenta la vivien- 
: dae como computable al sueldo cuando és- 
ta se encuentre dentro del establecimien- 
to o dependencia del mismo; ' 

10. Todo funcionario que no sea be- 
neticiado por la aplicación del presente 
Laudo, tendrá una mejora en gu salario 
sobre la asignación efectivamente perci- 
bida al 31 de diciembre de 1956, de acuer- 
áo a la siguiente escala acumulativa 

Hasta $ 100.00, el 20/00; 

De $ 100.01 a $ 200.00, el 15 ojo; 

De $,200,01 en adelante, el 10 ojo. 

11. Todo funcionario cuya categorla, 
no estuviera expresamente determinada en 
el presente Laudo, tendrá una mejora s0- 
bre su salario sobre la asignación etfectis 
vamente percibida al 31 de diciembre de 
1956, de acuerdo a la siguienta escala 
ácamulativa:' 


Hasta $ 100.00, el 20 ojo; 

De $ 100.01 a $ 200.00, el 15 ojo; 

De $ 200.01 en adelante, el 16 ojo. 

12. En cuanto uo se opongan a lo es- 
tablecido en el presente Laudo, regirán 
con pleno vigor las Disposiciones Genera- 
los de los laudos anteriores. . " 

13. Los aumentos por antigiedad se 
Nauidarán separadamente de los salarios 
que se perciban, aún si esos. salarios fue- 
gen superiores a los establecidos por el 
presente, Laudo; 


14. Los aumentos que en forma volun- 
taria le hayan sido efectuados a loa tra- 
bajadores con posterioridad al 31 de di- 
dhembre de 1956, se considerarán como 
efectuados a cuenta de los estahlecidos 
por este Laudo, y por lo tanto podrán ser 
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deducidos del aumento que el mismo asig- 
ne a las distintas categorías. 

15. Las categorias establecidas por .el 
presente Laudo son aplicables indistinta- 
mente para ambos sexos; j 

Segundo: Las categorías, salarios mi- 
nimos, aumentos por antigiledad, defini- 
ciones de categorías, disposiciones gene- 
Tales y demás condicienes de labor conte- 
nidas en el presente Laudo, regirán a 
partir del día primero de setiembre de 
mil novecientos cincuenta y siete. 

Tercero: Elévese con nota al Poder 
Ejecutivo el presenta Laudo, a los elec- 
tos dispuestos por la ley N0 10.449. 


Escribano José Ma, Córdoba, Pre- 
sidente, Dante Treglia y conta- 
dor Pedro G. Fourcade, Delega- 
dos del Poder Ejecutivo. — 
Doctor Ccralio Sánchez (h) y 
Umberto A. Mazzeo, Delegados 
Patronales. — Adolfo Alvarez y 
Walter Bacino, Delegados del 
Personal. Agustín Arturo 
Benítez, Director. — Carlos Ma. 
Griego López, Secretario: 
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Resolución. Se mantiene una disposición 
que instituyó con jurisdicción nacional 
Consejos de Salarios para el personal 
de Fífiricas de Jadrillos, Tejas, Bove- 
dillas, Bloques, eto. y se fija el plazo 
que regirá el registro de listas. 


Ministerlo de Industrias y Trabajo. 
Montevideo, 9 de enero de 1958. 


Vista la apelación interpuesta por la 
Asociación de Fabricantes Cerámicas del 
Interior contra lJas' convocatorias -para 
Consejos de' Salarios de personal común 
y de cargos de dirección de fábricas de 
Ladrillos, Tejas, Bovedillas, Bloques (de- 
creto de 12 de noviembre de 1957 —'Dia, 
rio Oficial” N.o 15.265 de 19 del mismo 
mes)! . 

Resultando el decreto asigna a los Con- 
sejos jurisdicción pacional y los recurren- 
tes aspiran a que se sustituya esta juris- 
dicción por la departamental o regional; 

Considerando: 1) el problema de la po- 


sibilidad legal de las convocatorias nacio- 


nales y la procedencia en el caso de las 
Tábricas de Ladrillos: Campo fué exhaus. 


tivamente estudiado por el Poder Ejecuti-" 


vo a raíz de la convocatoria anterior, de 
29 de noviembre de 1955, manteniéndose 
en definitiva la jurisdicción nacional de 
estos Consejos de Salarios en convocato- 
rias anteriores. : 

11) Las razones aducidas por la 4As0- 
ciación recurrente, fueren consideradas en 
aquella oportunidad y el escrito en vista 
no aporta nuevas consideraciones capaces 
de modificar el régimen seguido hasta el 
presente en esa rama de la industria. 


De acuerdo con lo informada por el Tng- 


tituto Nacional del Trabajo; 
, Por las razones que geterminaron al 
Consejo Nacional de Coblerno el mante. 
nimiento de la jurisdicción nacional en 
los estudios previos 'al decreto de 29 de 
noviembre de 1985, : 


El Consejo Nacional de Gobierno 
DECRETA! 


Artículo lo Mantener el decreto de 
12 de noviembre de 1957 instituyendo, con 
jurisdicción nacional Consejos de Salarios 
para personal común y de cargos de di- 
rección de Fábricas de Ladrillos, Tejas. 
Bovedillas, Bloques, etc. 

Art. Lo Los plazos fijadon para el 
registro de listas por el artículo 3.9 del 


Euero 1€ de 19538 


mencionada decreto, comenzarán a regir 
a partir del día siguiente al de la mubli- 


cial”. 
Art, 3.0 Comuníquese y publíquese. 


Por el Consejo: LEZAMA. — HECTOR 
A. GRAUERT, — Justo José Orozco, Se 
eretario. : 
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Resolución. Se da por presentado un lau- 


do del Consejo de Salarios para el per. 
sonal, incluso el de dirección, de Finti- 
dades deportivas profesionales y ama- 
- teurs cuyas cuotas sean de $ 10,00 y 
superior, Grupo 1VY, de Montevideo. 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 


Montevideo, 9 de enero de 1958. 


cación de este decreto en el “Diario Ofi * 


Visto el Laudo Parcial dictado por «el 


Consejo de Salarios establecida para el 
persona] —incluso el que desempeña car= 
sos de dirección —- ocupado en las Entida- 
des Deportivas tanto Profesionales como 
Amateurs, del Grupo IV, instaladas en el 
Departamento de Montevideo, que alcanza 
únicamente a los personales de las Insti- 
tuciones Deportivas Amateurs, cuyos.afi, 
Hados paguen una cuota mensual de pe- 
sos 10.00 inclusive O superior a pesos 
10.00; por el cual se determinan salarios 
mínimos y demás condiciones de labor al 


personal comprendido en su jurisdicción, 


SE RESUELVE; 


Dar por presentado el laudo parcial de 
referencia; remítase copia al “Diario Ofis 
olal” para su publicación de acuerdo con 
la ley; acúsese.'recipo y archivese. 


GRAUERT. 


a a 


Dirección de lá Secretaría: Gencral de 
los Consejos de Salarios 


LAUDO PARCIAL DICTADO POR EL 
CONSEJO DE SALARIOS ESTABLE. 
CIDO PARA EL PERSONAL —INCLU- 

So EL QUE DESEMPEÑA CARGOS 
DE DIRECCION—: OCUPADO EN LA 
ENTIDADES DEPORTIVAS TANTO 
PROFESIONALES COMO AMATEURS, 
DEL GRUPO 1V, INSTALADAS EN EL 
DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO 
QUE ALCANZA UNICAMENTE A LOS 


“ PERSONALES DE LAS INSTITUCIO» 


NES DEPORTIVAS AMATEURS, CU, 

- YOS AFILIADOS PAGUEN UNA CUO+ 
"TA MENSUAL DE $ 10.00 INCLUSI. 
VE o SUPERIOR A $ 10.00. 


Montevideo, enera tres de mil novpcien. 
tos cincuenta y ocho. 


Vistos para reselución las actuaciones 
cumplidas por este Organismo instituido 
por decreto del Poder Ejecutivo de fe- 


resolver en la fijación de retribuciones 
mínimas, categorías, etc., para todos los 
trabajadores ocupados en las actividades 
citadas anteriormente; 

Resultando que el día 23 de setiembrg 
del corriente aña, la Dirección de la Oft+ 
cina de los Consejos de Salarios declaró 
logalmente instalado este Tribunal, en Cu. 
ya oportunidad hizo conocer las distintas 
disposiciones que regulan el funciona 
miento de estos Organismos y especial» 
mente el decreto de 17 de mayo de 1956, 
que versa sohre la obligación de detinip 


mas, etc.; 


cha 2 de abril de 1957, para conocer y, - 


s 


ol DOaDOS las categorías y tarifas mint, 


eE 


x 


ES 


560.00, 


“nero 16 de 1958 


': Resultando que la delegación del per- 
sgonal presentó su petitorio de mejoras de 


-. Temuneraciones, etc., dándose traslado de) 


“mismo a la represéntación patronal para 
su estudio y contestación, en cuyo ínte- 
.rín los Miembros Neutrales también 
examinaron dicho documento; - 
" Resultando que considerado el proble- 
ma en el seno del Consejo, la delegación 
-.del Poder Ejecutivo tomó a su cargo la 
formulación de una propuesta, para lo 
cual procuró y obtuvo los mayores ele- 


mentos de juicio posibles, con el propósito 


de contemplar los intereses de ambas par. 

Tes; - . 

.. Resultando que por unanimidad se acor- 

4dó emitir Laudos Parciales pará cada una 

de las ramas que componen la jurisdic- 

ción de este Consejo de Salarios; 
Resultando que analizada la propuesta 


He la delegación neutral, el Consejo intro- 
dujo algunas modificaciones, y puesta a- 
- votación resultó aprobada por unanimi- 


“dad; en consecuencia, las categorías, sa. 
lários mínimos, fecha de vigencia, confli- 
tiones de labor, etc,, se fijan en la forma 
Que ilustra la parte dispositiva del pre- 
fente Laudo; * 

Considerando que habiéndose cumplido 
on las disposiciones establecidas por la 
ley N.o 10.449 de 12 de noviembre -de 
1943, este Consejo por los fundamentos 
expuestos precedentemente, por” unanimi- 


dad, — 


no. 


A 
5 


RESUELVE f 


Jarios mínimos, definiciones de categorías, 
fecha de vigencia, aumentos por antigie, 
dad, condiciones de labor, ete., para los 
¡personales de las Instituciones Deportivas 
“Amateurs, cuyos afiliados paguen una 
tuota Mensual de $ 10.00 inclusive o su- 


perior a $ 10.00, en la Siguiente format. 


i 


Gerente, Administrador, Intendente o 
Encargado de Administración: La perso- 
ha a cuyo cargo está todo lo' relacionado 


- con elcontro) administrativo de la Enti. 


tad. Son los qee realizan la emisión de 
.Fecibos sociales, de recibos de casiMeros. 
- e cuentas por cualquier servicio que pres- 
ta la Institución. Llevan la relación men- 
kual de las sumas a pagarse por concepto 
de sueldos Oo cuentas de adquisiciones. 
Realizan el control de la cobranza y co. 
bran asimismo cuotas sociales en el Club. 
Vigilan consumos, adquisiciones de miate- 
riales y controlan las órdenes. de Miembros 
fle- Comisión a todo. el personal del Club. 


'Atienden a los socios y están en general 


2 cargo de toda tarea de orden admintis- 


* trativo y funcional e que da lugar la vida 


ádministrativa de la Institución, sueldo 
mensual, $ 650.00. : 
Secretario” Rentado, Secretario Jefe: 
fon aquellos empleados a cuyo cargo es- 
tá indistintamente actas de Comisión Di- 
YFectiva, actas de comisiones delegadas, y 
hctas de Asambleas Generales, También 


- están a cargo de la Memoria Anual en la 


parte aus les correspoude y de los comu. 


icados de prensa. Suministran la infor-. 


mación a los Diarios. Realizan el control 


de todas. las actividades deportivas del 


Club, Atienden a los socios visitantes; par- 
ticipan én la organización de - fiestas BO. 
ciales, Colaboran con el Gerente o Admi- 
_nistrador en sus tareas y controlan las 
diversas actividades de la Institución. Es- 


. tán a cargo de los distintos servicios y 


vigilan su marcha, sueldo mensual, pesos 


- Auxiliar Primero: En estas categorías 


” estarán comprendidos los ¿uncionarios que 


desempeñan trabajos de responsabilidad 
ersonal, tanto en libros de udministra. 
ción, correspondencia, ete., sueldo men- 
sual, $ 400.00, o 


*' Primero:  Yijanse las categorias, sa- 


DIARIO OFICIAL CTC; 


Auxiliar Segundo; Estarán comprendi- 
dos en esta categoría aquellos emplea, 
dos que colaboran con los Auxiliares Pri- 
meros en todas sus tareas, poseyendo 
práctica dactilográfica, de cálculos, ete., 


| sin tener responsabilidad directa en la 


decisión de las cuestiones que plantea su 
labor administrativa, sueldo mensual, pe- 
gos 350.00, : . - 
Auxiliar Tercero: Es el empleado que 
desempeña también las tareas similares 
asignadas al Auxiliar Segundo y en: la 


misma situación de responsabilidad,- suel. 


do mensual, $ 300.00, 
Cadetes o Mandagderost Son los encar- 
gados de-realizar tareas auxiliares proplas 


del cargo que desempeñan, sea en la se-. | 


cretaría como en otras reparticiones del 


-€hub. Franquean la correspondencia, re. . 


tiran cartas a domieillo, conducen paque- 


“tes; ete ? 


Hasta-18 años de edad, sueldo mengual, 
$ 110,00, : 


De 13 a 19 años de edad, sueldo men» 


gual, $ 125.00. 


e 19 a 20 años de edad, sueldo men, , 


sual, $ 140.00. os 


De 20 a 21 años de edad, sueldo mon- | 


gual, $ 180,00, 

Cobradores: Estarán eomprendídos en 
este clasificación los fuñetonarios que rea. 
lizan lá cobranza 'de las euotas sociales, 


adiciones que marquen lag Instituciones, 
en el domicilio de los asociados o en tu- 
designen “para” 


gares que las Directivas 
ello. Estarán retributdos a comisión de 
acuerdo a la siguíente escala 
ácumulativo: : 


Por los primeros $ 200.00 cobrádos, 
el 20 ojo: de $ 200.00 hasta $ 
cobrados, el 12 ojoj de $ $00.00 hasta 
$ 5.000.00 cobrado, el 8 ojoy de pesos 


5.000.00 cobrados en adelante, el 6 ojo. | 


Los Cobradores. percibirán además por 
concepto de viático y locomoción, la can. 
tidad de $ 80.00 mensuales, siempre que 
realicen la cobranza exclusivamente para 
una Institución, en taso contrario verci. 
birán una partida mensual de $ 40,00 pa» 
ra locomoción. ! 

"Contramaestre, 
de Galpón, de Botes, de Varaderos, Can- 
chas o Gimnasios, sueldo mengual pe- 
gos 400.00. : 


Marinero. Botero, Peón de Varadero, 


Encargado de Conservación de los Botes, 


o Peón. Son aquellos A cuyo cargo está 
la tarea de -conductr los botes, lavarlos, 
limpiarlos, ete., trasbordar a los socios, 2u- 


“bir-y bajar barcos, trabajos elementales 


de pintura y arreglos. genereleg que no 


realiza el personal especializado, sueldo 


mensual $ 330.00, 
Salario por día, $ 12.00. 
Camarero o Encargado de Vestuario: 


Atienden a.los socios, realizan trabajos | 


de limpiéza y cumplen tareas de vigilan. 
cia, sueldo mensual, $ 330.00. 

. Maquinista, Herrero, Obrero Especiall- 
zado, Calefaccionista o Foguísta, A' cargo 
de la maquinaria de calefacción, agua ca. 


.liente, bombas, aire acondicionado y otros | 
equipos mecánicos, Realizan su atención, | 
mantenimiento y vigilancia, sueldo men- 
-sual, $ 390.00. - 


Mucamo o Limpiador, sueldo mensual, 
$ 280.00. . 

Pintor o Conservador. Realizan - todos 
los trabajos de conservación de la sede o 
Instalaciones y también tareas de albañi- 
lería elementales, sueldo mensual, pesos 
330.00. : 


Carpintero de Ribera o Carpintero. Es. 
pecializados en la construcción de botes, 
realizan el planteo general, planos, en- 
cargados de reparaciones y construcciones 
de botes de regata o paseo, colocación de 
herrajes, ete., sueldo mensual $ 400.00, 


de tarácter 


$00.00. 


Capataz o- Encargado 


A 143-—A 
Carpintero. Encargado solamente de 

trabajos de reparación en general de la 

sede y construcción de Instalaciones ele- 

mentales, sueldo mensual $ 330.00. 

- Portero o Telefonista. Son los encargar 


dos del acceso al club o llevar a cabo tas 


reas de limpleza, atender el “guardarro- 
pa, teléfono, sueldo mensual $ 280.,00.. 

Sereno Diurno. Se entienden con el ví. 
gilante de los locales, realizan ocasional» 
mente tareas de limpieza, sueldo mensual, 
$ 280.00, 0. . 

Sereno Nocturnot Se entiende con la 
vigilancia de los. locales, realizan ocesios 
nalmente tareas de limpieza, sueldo men- 


sual, $ 300.00. 


Profesores de Educación Fisica O Ens» 
trenadoresy Reconocidos por la Comisión 
Nacional de Educación Física en sus yes. 
pectivas especiálidades.. Camplea horarios 
esporádicos en el desempeño de su fun- 
ción docente, salario por hora, $ 8.00, 

. Tdóneos: Entrenadores en la especia- 
lidad que exija la propía indole-de la ins* 
titución y- que cumplen horario: total y 
-1LO poseen titulo de la Comisión Nactonal 
de Educación Física, sueldo mensual pe- 
sos 820.00. - 

idóneos: Entrenadores en la especias 
lídad que exige la propia índole de la ins- 
titución, sin régimen horario y ho poseen 


título de la Comisión Naclonal de Educa- 


ción Física, salario por hora, $ 8.00, 
Encargado de Cantina; Son aquellos a 
cuyo cargo está todo lo relacionado con la 
administración del bar y restaurants de 
los clubes, realizan compras, vigilan al 
personal, etc., sueldo mensual $ 235,00, 
Médico: “Sueldo mensual $ 200.00. 
Practicante: Sueldo mensual $150.00. 
Masajista: Por partido, o por prácti- 


ca, o por sección de masajes, salario, per 


os 10.00. . 
' Aumentos por antigiledad $ 


Se estableceh aumentos por antigtiedad 
2 partir de la fecha de vigencia de: este 
Laudo, para o trabajadores ocupados en 
las entidades deportivas amateurs cuyos 
afiliados paguen una cuota * mensual de 
pesos. 10.00 inclusive o superior a pe- 
sos 10.00 los_ cuales se regirán por la sí- 
gulente escala: 


Por. log primeros dos años, $ 10,00. Por 
cada uno áe los años subsiguientes pesos 
5-00 hasta un máximo de $ 45.00, Rara la 
aplicación de la precedente escala, se. ten- 
drá en-cuenta la antigiedad ya .recono- 
cida. por servicios prestados en la insti. 
tución. 


: DISPOSICIONES GENERALES 


10 Los horarios de que gozan los ac- 
tuales funcionarios no podrán ser modi- 
ficadog en más horas en mérito a las es- 
calas de salariog fijadas en el preseñte 
Laudo; : o 

20- Todo servicio contratadoo efectua” 
do, por empresas especiales o terceros, no 
podrá pagarse a escala menor que la es- 
tablecida en cada caso por el Laudo:; 

30 Las condiciones de trabajo existon- 
tes A la fecha de emisión del presente Lau- 
do,.salvo las que taxativamente éste rec- 


tifica, no podrán ser modificadas por repo. 


lución unilateral. Las modificaciones sólo, 
podrán .serlo por vía' del acuerdo de les 
partes y con la ulterior homologación del 
Consejo de Salarios; . 
40 Los sueldos, jornales, comisiones, 
que se abonen en da actualidad y que sean 
superiores a los- fijados en el preseñte 
Laudo, no podrán ser reducidos en ningú- 
ná forma; 

59 No se tomará en cuenta a los fimes 
del pago de los salarios decretados, lo 
que perciban los empleados por concepto 
de aguinaldos, habilitaciones e premios- 
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estímulos, cuando ellos no Sean perma- 
nentes o normales; 

62 Cuando los funcionarios ejerzan 
más de una función simultáneamente, per- 


” cibirán el salario más elevado; 


72 Los aumentos por antigiieúad ings- 
tituídos en este Laudo' se harán efectivos 
para todas las categorías, cualquiera fue- 
ta su forma de pago; 

39 Todos -los sueldos y jornales fija- 
dos en el presente Laudo, lo serán míni- 
mos en sus respectivas categorías; 

90 No se tomará en cuenta la vivienda 
como computable al sueldo cuando ésta se 
encuentre dentro del establecimiento o de- 
ypendencia del mismo; 

10. Todo funcionario que ro sea he- 
neficiado por la aplicación del presente 
Laudo, tendrá una mejora en su salario 
sobre la asignación efectivamente perci- 
cibida al 31 de diciembre de 1256, de 
ácueráo a la siguiente escala ¿13umnlativa: 

Hasta $ 100.00, el 20 ojo: — - 

De $ 100.01 a $ 200.00, el 15 o¡o; 

* De $ 200.01 en adelante. el 10 ro. 


11. Todo funcionario cuya entegoría 
no estuviera expresamente determinada en 


el presente Laudo, tendrá una mejora so-, 


bre su salario sobre la asignación efecti- 
vamente percibida al 31 de diciembre de 
1956, de acuerdo au la siguiente escala 
acumulativa: 


Hasta $ 100:00, el 20 ojo; 

De $ 100.01 a $ 200.000, el 15 olo; 

De $ 200.01 en adelante, el 10 olo. 
- 312, En cuanto no se opongan a lo es- 


tablecido en el presente Laudo, regirán 


con pleno vigor las Disposiciones Genera- 


" les de los laudos. anteriores; 


13 Los aumentos por as iedad se 
liquidarán separadamente de los salarios 
que se perciban, aún si esos salarios fue- 
sen superiores a los establecidos por el 
presente Láudo. 


14. Log aumentos que en forma vo- 
luntaría le hayan sido efectuados a los 
trabajadores con posterioridad al 31 de 


diciembre de 1956, se considerarán como | 


efectuados a cuenta de los establecidos por 
este Laudo, y por lo tanto podrán ser de- 
ducidos del aumento que el mismo agig- 
ne a las distintas categor.as. 


A LOS SEÑORES | 
JUECES DE PAZ 


actuando como Oficiales del 
Registro del Estado Civil 
en el interior 


Se legs recuerda el artículo 4.” de 
la ley número 9.9086, del 30 de di- 
ciembre de 1939, que dice lo sal- 
guiente: . 

“El importe de las publicaciones 
a que se refiere el artículo 7.+ de 
la ley 5.418, será remitido, diree- * 
tamente por los Oficiales del Esta- 
do Civil, a la Administración de 
“Diario Ofícial'””. 


Quiere decirse que log señores 
Oficiales a que se refiere el artícu- 
lo 40 de la ley, deben enviar a “Diario 
Oficial” $3 0.20 por cada matrimo- 
nio que figure en las listas men- 
suales de que habla el artículo 7." 
de la ley 5.418. 

Cuando los importes sean tan re- 
ducidos que no justifiquen la remi- 
sión de giro, puedén acompañarse es- 
tampillas de Ahorro Postal. Pera en 
ningún cazo timbres u- otros valores, 


15. Las categor.as establecidas por el 
presente Laudo son aplicables indistinta- 
mente para ambos sexos, 

Segundo:' Las categorias, balarios mi- 
nimos, aumentos por antigiiedad, defini- 
ciones de categorías, Disposiciones Gene- 
rales y demás condiciones de labor conte- 
-nidas en el presente Laudo, regirán a par- 
tir del día primero de setiembre de mil 
novecientos cincuenta y siete. 

Tercero: Elévese con nota al Poder 
Ejecutivo el presente Laudo, a los efectos 
dispuestos por la ley N0 10.449, 


Escribano José Ma. Córdoba, Pre-" 


sidente, Dante Tregiia y conta- 
dor Pedro G. Fourcade, Dele- 
gados del Poder Ejecutivo. — 
Doctor Coralio Sáuchoz (h) y 
Umberto A. Mazzeo, Delegados 
Patronales. ——- Adolio Alvarez y 
Walter Bacino, Delegados del 
Personal. — Carlos M. Griego 
López, Secretario. -— -Agustin 
- — Artufo Benitez, Director. 


13 
"Resolución. Se prorroga el plazo para dic- 
tar los laudos del Consejo de Salarios 


para el Comercio y la Industria del De- 
partamento de Colonia. : , 


Ministerio de Industrias y Trabajo. 


- Montevideo, 9 de enero de 1958 


Vista la nota del Consejo de Salarios 
paya el Comercio y la Industria del De. 
partamento de Colonia; solicitando plazo 
para emitir los laudos de su jurisdicción; 

Considerando conveniente acceder a lo 
solicitado; y . 

Atento a lo dispuesto por el artículo 2.0 
del decreto de fecha 9 de marzo de 1948, 


El Ministro de Industrias y Trabajo 


RESUELVE : 


l.o Prorrogar por el término de sesenta 
(60) días el plazo para dictar los laudos 
de su jurisdicción al Consejo de Salarios 
para el Comercio y la Industria del Depar. 
tamento de Colonia, . 

2.0 Publíquese, y a sus efectos, vuelva 
al Gonsejo de Salarios de procedencia. 


GRAUERT. 
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Resolución. Se integra el Consejo Direc- 


tivo de la Caja de Compensaciones nú. 
mero 31 de la Industria Metalúrgica, 


Vidrio y Caucho. 
"Ministerio de Industrias y Trabajo. 
Montevideo, $ de enero de 1958. 


Vista la sentencia N.o 833 del Tribunal 
de Elecciones proclamando los miembros 
profesionales para integrar el Consejo 
Directivo de la Caja de Compensación nú- 
mero 31 (Industria Metalúrgica, Vidrio y 
Caucho); 

Atento a lo prevenido por el artículo 
21, apartado 2.o de la ley No 10,449 de 
12 de noviembre de 1943, 


El Consejo Nacional de Gobierno 
RESUELVE ? 


1.0) Integrar .el Consejo Directivo de 
la Caja de Compensación N.o 31 (Indus- 
tría Metalúrgica, Vidrio y Caucho), del 
siguiente modo: 


Enero 16 de 1938 ' 


. Delegados Patronales: titulares, señores 
Yamandú Canosa Capdeville, Roberto 
Aguirre y Juan Luis Coda y como Sa 
plentes en el orden preferencial a los se. 
ñores Francisco Gutiérrez, Aurelio E. Llo. 
vet, Augusto Corallo, Julio Labat, Tácito 
Lostorto y Guillermo J, Strauch. 

Delegados de los Trabajadores: titula. 
res, señores Raúl Serrón, Hugo Canepa y. 
Fernando R. Ramos, y cómo suplentes 
de los dos primeros titulares en el orden 
preferencial a los señores José Rizzale, 
Juan José Cantou, Emilio César Romero 
y Juan Nión y como suplentes del tercer 
titular en el orden preferencial a los se. 
Bores Irmo Bidegaray y Ruben Hernán- 

ez. 

2.0) Mantener como Delegado del Po, 
der Ejecutivo ante la Caja y Presidente 
del Consejo Directivo de la misma al $80e- 
ñor Coronel Raúl Barlocco. 

3.0) Cométese al Consejo Central de 
Asignaciones Familiares, previa la corres- 
pondiente intervención de la Inspección 
General de Hacienda, dar posesión de car. 
go a las nuevas autoridades. : 

4.0) Comuníquese y publíquese. .. 


Por el Consejo: LEZAMA. — HECTOR 


¿A. GRAUERT, — Justo José Orozco, Se- 


cretario. 
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' INTEGRACION DE CONSEJOS DH 
SALARIOS 


Acuerdo celebrado por el Consejo Nacio. 
nal de Gobierno, con el señor Ministro 
de Industrias y Trabajo el % de encro 
de 1958. / : Lo 


Industria de la Madera 
Nómbrase Miembros del referido con 


sejo de Salarios a los señores doctor Ar 
Correa Vallejo, don Horacio»Allende y don 


Domingo Cabo. 


Comuniquese y publíquese. ; 


- 


AAA A A 5 AAA 


- ADVERTENCIA IMPORTANTE 


Los avisos llevan su importe 
indicado al pie, a excepción de 
los que no se pagaron por ha- 
ber una gestión fiscal que rea- 
lizan las oficinas, al igual que 
los que usan su cuenta corriente. 


El plazo para presentar co- 
rrecciones sólo alcanza al tiempo 
necesario para que los interesa- 
dos puedan revisar los textos y 
avisar a la Administración. Pa" 
sado este plazo deberá pagarse 
el aviso nuevamente. 

La Administración no se res- 
ponsabiliza por extravios de gra- 
bados que no se retiren 48 horas 
después de repartido el diario. 

Los avisadores tienen un pla" 
xo hasta de 30 días para retirar 
los números correspondientes a 
la primera y última publicacio- 
nes. Pasado ese plaxo, todo 
ejemplar solicitado deberá pa- 
garse. : 


AA A 5 A A A A A RCA, 
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« :(|1930 a 1932 .... $ 8.00 el tomo 
pd Judiciales y avisos " [1933 (reeditado) ..... *” 50.00%  ” pras y Ventas 
:11936- e. ooo... 8.00” » . a 
A) Hasta 1 publicación, cada 1938 (reeditado) 2... " 50,00 " *” 3—Convocatorias Jomerciales 24 
. 25 palabras, por día ... $ 0.80 |1939 y 1940 ..... .. ” 8.00” ” 4—Dirección de Necrópolis 
Hasta 56 publicaciones, 1941 (reeditado) .... * 30.00 " ” : : “anidarió a. 
«cada 25 palabras, por día ” 0.60|1942 » e. "50.00 ”» . | S—Disolución y: Liquidación de -So- 
Por más de 5 publica- 1943 » ro.” 20.00» *" ciedades Conyugales A 
ciones, cada 25 palabras, 1944 ” ce. 50.00» » ¿ ¡ Sociedades 
DOT dÍA coronroncommoro 0,40 [1945 2ooommcncooos. ” 800" 6—Disoluciones de Sociedades os 
B) Avisos matrimontales ... ” 2.00|1946 (reeditado) .... ” 50.00 “ * | 7—Divorcios a 
O) Balances, por cada línea 1948 (reeditado) .... ” 52,00”  ” 8—Emplazamientos : A, 
de columna chica, o su 1950 (reeditado) ... ” 565.00 " . » 9—E coa e 
¿equivalente ..mmoccom..o ” 0.60 [1951 s.ononomoomo... "10.000" » | 9-—Expropiaciones CS 
a 1952 .sooncccns.».. ”10.00 ” " |10—Incapacidales 
Mi 1958 ¿rortosccommo.”. ” 16.00 "0 * Pormación : 
Ñ 1954 ooroocaanon na. 10.00 » '1» |11—Información de Vida y Cos 
- SUSORIPCIONES 1958 acocoonannnnro 14.00 no» tumbres Ñ 
(Decreto 22 de marzo de 1955) ON : taciones pocas Aa 
— —Llamados a Acreedores EN 
:Retirando los ejemplares: en la Oficina . . . v 
jemp DS EJEMPLARES 14—Matrimonios de Montevideo 
Por Semestro .....ooo»o $ 12.00 (Decreto 22 de marza de 1955) 15—Pago de Dividendos 
AÑO racoommcnrsmoso 24.00 . e. . Y 
Re o e conanecnanacno $ 0.15 16-—Prescripciones 
so. parto a domicilio Do más de un mes ..... ” 0,50 |17—Propiedad Literaria y Artística 
. : . » » >» » " : .- , 
. Por semestro .s..o0om..o $ 18.00 ” » os año sun. 5 1-00% |18—Quiébras 
ke año » 36.00 ] tres años ... 3.00 19—Rectificación de Partid 
E ..o.moercorssos ”» P" '" cinco años .. ”- 5.00 —Hectificación de Partidas. , 
* (Incluye $ 1.00 que se entrega men- » ” a diez años ... "10,00 [20—Remates 
sualmente al repartidor, por la distribu- copias ejemplares, agotados Ñe entregan 21—Segundas Copias 
ción de los ejemplares), 22—Sociedades de  Responsabilidaa 
E . Enterlor y Exterior * De acuerdo a la Resolución de 13 de Limitada Ñ 


. H Por semestre reoom.o.ros 


TOMO 210 


1 


2 SECCION AVISOS 


Montevideo, Jueves 16 de Enero de 1958 


TARI 


AVISOS 
(Loy 16 de octubre de 1950) 


17 


3 18.00 
"36.00 


AAA BE AAA EA 


4 año 

” Las Oficinas Públicas que atrasen el 
"Gago de las suscripciones injustificada» 
- Mente, serán "privados del servicio, 


REGISTRO NACIONAL DE LEYTS 
(Editado por Diario Oficial) 


mera y última publicaciones. 


parto, presentando el recibo. 


ESTATUTOS DE “SOCIEDADES ANONIMAS 
(Ley de 16 de. “Octubre de 1050) : o 


Con capital - Basta $ 


octubre de 1940, los avisadores disponen 
basta de' 30 días de plazo para retirar 
log números correspondientes a lag pri- 


Los suscriptores deben reclamar los 
ejemplares que no se le entreguen, den- 
tro.de las 24 horas de efectuado el re- 


. 


20.000.00 $ -60.00-la págian 
$ 20.001,00 ”  ”  50.000.00 ” 70.00 ” 
“> -B0.001.00 "* *”  100.000.00 ” 90.00 =  ” 
” "100,001.00 *"  *" 200,000.00 ” 120.00 *  ”. 
” Y  200.001.00 * ”  $00.000.00 ” 150.00 *  ” 
“ % 800.001,00 -* * 400,000.00 " 180.00 "  * 
e" 400.001.00 "> ** 500,000.00 ” 220.00 * ” 
"> B00.001.00  *%- * 1:000.000.00 ” 280.00 * » 
*" " 1:000.001.00 -”  * 2:000.000.00 " 340.00 *  * 
* 3:000.001.00 *  " 3:000.000.00 " 400.00 "  * 
* .* 3:000.001.00 *- *" 4:000.000.00-” 500.00"  *» 
. P ” 4:000.001.00 * - " 5:000.000.00 ” 600.00 *  ”. 
-* * 8:000.001.00 en adelante ” 700,00 »  ” 


e 


E las Cooperativas Rurales $e hará el precio a mitad de tarifa. 


cálculo se realiaa sobro' la a 
fontando 26 palabras. a. 


mur 


Y 


A 


auiyalencia “del centímetro, esto es; 


A 


el 


y 


Núm. 15312 


Ex 
ax? 


Orden de publicación Z | 


» 


o 


1-— Apertura de Sucesiones 
2—Caducidad de Promesas de Con: 


23—Trámites de Marcas 

24—Trámites de Patentes de Invención 
y Privilegios Industriales 

25—Ventas de Comercio 

26—Violación a la Ley de Subsistencias 

27—Varios 


NOTA: La primera publicación de 
enalquier texto, aparece en 
“AVISOS DEL DIA”, que se 
encuentra en las últimas pá- 
-ginas del diario, 


A, 


Dirijase la correspondencia comercial ala 
Administración, calle FLORIDA añí- 
mero. 1178. —— Teléfonos: S- 33 - vi 
y 9-59-23. , 

Log avisadores de la , Capital deben 0b- 
servar como aparecen sus textog corres- 
pondiendo qué «en el plazo de 24 horas 
indiquen los errores a subsanar. Para 
avisos del intertor, el plazo se amplia de 
acuerdo con la forma de realizarse. el 
servicio de Correos. La demora en  rde- 
mar correcciones, hace Perder e) derecho 
de reinserción. o . 


' GILDO o PEDRO HERMENEGILDO FERNAN- 


38360 IU _DIARIO OFICIAL ¿nero 16 de 1933 


se habilitó el Feriado a los efectos de la pu- | habilitó la Feria a los efectos de la publica. 


_  —_— _—_— ——— 
1-Aperiuras de Sucesiones sn. — Montevideo, Diciembre 31 de 1957, | ción. — Montevideo, Diciembre 31 de 1957. — 


n= ——— — 
e 


— lisc, Luis a, 7 17 Esc. Luis E. Fontana. Actuario. 
A A A a . pub, in.7-v.en.17, 1 36.00 30|pub. T-y fen.10, 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA ? $ 2 ) $36.00 30|p 75 En 10. 


A A A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
UN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo "Turno, se hace saber la apertura de 
la, sucesión de JACOBO o JACOBO SEBASTIAN 
BLUMER o BLUMER BELISOT, cltándose a 
los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado, habléndose habilitado la Feria Mayor al 
solo efecto de las publicaciones. — Montevideo, 


EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO EDICTO. — Por disposición del señor "uez 
EDICTO. — For disposición del señor Juez ¡Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de] Primer 'Turno, se hace saber la apertura de 
Primer Turno, se hace saber la apertura do la |]a sucesión de doña DIOSMIRA o DIOMIRA 
sucesión de don Mario Affonso O Mario Afíons0 | y DIOMIDA SCUTARI o SCUTERA DE ACOS- 
PUYO, cltándose a los herederos, acreedores y | TA, citándose a los herederos, acreedores y de= 
demás interesados para que comparezcan dentro | más interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días, a deducir en forma sus dere- [gy treinta días, a deducir en forma Sus dere- 
chos ante este Juzgado. — Se habilitó la Fe- [chos ante este “uzgado. Se habilitó la Feria 
ria Mayor al solo efecto de las publicaciones.— | Mayor al solo efecto de las publicaciones. — 
fontevideo, Diciembre 28 de 1957. — Esc. Luis | Montevideo, Diciembre 31 de 1957. — Esc. Lwis 


E. Fontana, EA E. Fontana, Actuario. 


Ñ 12.00 10|pub. “111 En.11-v.en.22, 1) 512.00 10¡pub. 238 En.10-v.en.21. Dicterpre 3 40 0% — Sebastián A. Vallejo, 
A o . 
“¿DICTO. — Por disposición del señor Juez EDICTO. — For disposición del señor Juez 1) $12 00 10lpub, 154 Hn.8-v.en.18. 


LA A ASAS 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
"EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Cuarto Turno, Se hace saber la apertura de: . 
la sucesión de JESUS SANCHEZ O SANCHEZ -.. 
AÑON, citándose a los herederos, acreedores y... 
demás interesados para que comparezcan dentro 
de noventa días, a deducir en forma. sus dele- 
chos ante este Juzgado. Se habilitó el feriado 
mayor al solo efecto dde las publicaciones. — 
Montevideo, Diciembre 6 de 1957. — Raúl Cal 
cagno, Actuario, o 
1) $36.00 30|pub. 12427 Die.13-y,en.20._ * 


A E Ae AMM O + 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA . 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO Mm 
EDICTO. — Por disposición del señor Celesé : 
tino D. Pereira, Juez Letrado de Primera isa 
tancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace >aber 
la apertura de la sucesión de AMBROSIA Ma 
RIA NIEVES VISCA DE DELFINO (50-375). 
citándose a 108 herederos, acreedores y demás -- 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos, 
ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto pisos + 
habilitándose el ferlado judicial para las pu- 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de | roótrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Tumo, se hace saber la apertura de | £yimer Turno, se hace saber la apertura de la 


Ja sucesión de don JUCZAS DULSKAS o JOBE | sucesión de don JOSE ABAL VILLAMARIN, cl- 
DULSKAS ANDRUSKIEWICUTIN, eltándose al tándose a los herederos, acreedores y demás 


Jos herederos, acreedores y demás interesados | interesados, para que comparezcan dentro de 


cir e mt Do treinta días, a deducir en forma sus derechos 
a O napititó la Feria Mayor al solo | Sup”. ste Juzgado. — 58 a e o 
efecto de las publicaciones. — Montevideo, Di- side o Dl á O 80 LOT im ESO, uis e 
ciembre 31 de 1957. — Esc. Luis E. Fontana, Fontana, Actuario. 


Actuario. nn.8- 
DD gaz.co 10jpub. 375 En.13-v.en.23. 1) $12.00 10|pub. 112 En.8-v.en.18, 


; — Po “del señ EDICTO. -— Por. disposición del soñor Juez 
a cla om lo Civil do | Letrado de Primera, SRA. Apertura de la 
mcr purno, se hace saber la apertura de la | Primos Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de áon VOLF o WOLF o VALENTIN sucesión de don ANDRES KERVAIRI, cítán- 
MAIDANIC O MAIDANNIC, citándose a los he. | dose a los herederos, acreedores y demás inte- 
rederos, acreedores y demás interesados para resador para que comparezcan dentro pe no- 
que comparezcan dentro de treinta días a de- venta días a qeductr en forma sus dera an- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzga= te este Juzgado, hu e A jar al 7 pl 
rindo Mayor a los efectos de la publicación, bintó la Feria Judicia yor e los electos 
e ontevideo, Diciembre 30 de 1957, — Esc. | 92 12 publicación, — Montevideo, Diciembre 30 
Luis E. Fontana, Actuario de 1957. -—— Alfredo Llugaín, Actuario Adjnto. 

1) $12.00 10/pub. 72 En.7-v.en.17, 1) $36.00 30|pub. 87 En.7-v.feb.10, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 


A 


JDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de y blicaclones. — Montevideo, Diciembre 30 de - 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la Primer Turno, se hnos caber la po de la | 1957, — Julio E. Real, Actuario. 0 
- sucesión de don JOSE ALVAREZ LOPEZ, el- sucesión de don AIDA ALIS o Y e 11) $12.00 10|pub. 445 Jin.15-v.en.25. 1 
- tándose a los herederos, acreedores y demás NANDEZ DE FALCO, citándosa a los herede- AR —— ——— : 


ros, acreedores y demás interesados parta que 
comparezcan dentro de treinta días a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. — 
Se hace constar que se habilitó la Feria a los 
efectos de la publicación. — Montevideo, Di- 
ciembre 31 de 1957. — Jusc. Luis E. Fontana, 
"Actuario. 

1) $12.00- 10/pub. 69 En.7-v.en.i7. - 


EDICTO. — Por disposición del señor Celes= ; 
tino D, Pereira, fuez Letrado de Primera ¿se 
tancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber 
la apertura de la sucesión de LEOVIGILDO e: 
LEOVIGILDO CEFERINO BENTARCUK a 
BENTANCUR TORRES (50-312), citándose e 
los herederos, acreedores y demás interesidos 
para que comparezcan dentro de treinta dí:8 
a deducir en forma sus derechos ante este Juz 
gado, 25 de Mayo 523, sexto piso, habllitándase “. 
el feriado judicial para las publicaciones, -« : 
Montevideo, Diciembre 27 de 1957. — ¿dullo Ki. :- 
Real, Actuario. - 


interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ente este Juzgado, — Se habilitó la Feria Ma- 
yor al solo efecto de las publicaciones. — Mon- 
tevideo, Diciembre 31 de 1957. — ESc, Luis YE, 
Fontana, Actuario. 

29) $12.00 10|pub. 107 En.8-v.en.18 


A 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez: 
Letrado de Primera Instancia en lo Clvil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de doñía MATILDE CAMIO DE CRES- 
TAR, citándose a los herederos, acreedores y 


Ln 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de don JAIME KACEW BURLIN, cl- 


demás interesados, para que comparezcan gen- | tándose a los herederos, acreedores y demás 12,00 10]pub. 446 En.15-v.en.25. 
demás creinta días, a deducir en forma sus de- | Interesados para gue compertican dentro de | * $12.00 10|pub. 446 1 
rechos ante este Juzgado, — Se habilitó la Fe- treinta días a deducir en forma sus derechos EDICTO. — Por disposición del señor Zeles. 


ante este Juzgado. — Se hace constar que Se 
habilitó el Feriado a los efectos de la publicas 
ción. — Montevideo, Diciembre 30 -.de 1957, — 
Esc. Luis E. Fontana, Actuario. + 

1) $12.00 10/pub. 70 En.7-v.en.17. 

EDICTO. — Por disposición del Señor Juéz 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turxo, se hace saber la apertura de la 
sucesión de don JUAN GERONIMO GIURIA, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro: de 
treinta días a deducir en forma Sus derechos 
ante “este Juzgado. — Se hace constar que Se 
habilitó el Feriado a los efectos de la publica- 
ción. — Montevideo Diciembré 30 de 197, — 
Esc. Luis E. Fontana, Actuario, 

1) $12.00 10lpub. 71. En.7-v.en.17. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la 
¡Sucesión de don AMANDA VALETINA RO- 
DRIGUEZ DE ROMERO, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. — Se hace constar que Se habilitó la 
Feria a-tos efectos de la publicación. —- Mon- 


ria Mayor al solo efecto de las publicaciones. -- 
Montevideo, Diciembre 31 de 1957. — Esc. Luis 
E. Fontana, Actuario, 

1) 312.00 10|pub. 108 En.8-v.en.18. 


tino D, Pereira, ¿uez Letrado de Primera 15 
tancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber. 
la apertura de la sucesión de CARMEN 0. 
CARMEN JOSEFA GALIN DE MARITÑELA=-. 
RENA (50-376), citándose a los herederos, aultb. 
dores y demás interesados para que compogaltoe. 
can dentro de treinta días a deducir en “ora * 
sus derechos ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, 
sexto piso, habilitándose el feriado judicial para .- 
las publicaciones. — Montevideo, Diciembre 31 - 
de 1957.:— Julio E. Real, Actuario. . 7 
1d) $12.00 "10]pub. 447 En.15-v.en.25. 


EDICTO. -— For disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancíá en lo Civil de, 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de dofía MARTA CAMINO DE SAVIO, 
citándose a jos herederos, acreedores y demás 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Se habilitó la Feria Ma- 
yor al solo efecto de las publicaciones. —- Mon- 
tevideo, Diciembre 31 de 1957. -—— Esc. Luis Y, 
Fontana, Actuario. . 

1) $12.00 10|pub. 109 En.8-v.en.18. 


EDICTO. -- Por disposición del señor Juez 
Letrado úe Primera Instancia en lo Civii de 
“Primer Turno, se bace saber la apertura de la 
tutesión de don RICARDO ARBIZA, citándose 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan dentro de treinta días a 
deáucir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado, — Se babilitó la Feria Mayor al solo 
efecto de las publicaciones. —- Montevideo, Di- 
elembre 28 de 1957. — Esc. Lula E. Fontana, 
Actuario. 


EDICFO. — Por disposición del señor Ciolese 
tino D. Pereira, ¿uez Letrado de Primera Jins4 
tancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace sabeR 
la apertura de la sucesión de ANGEL US 
LASACINA TORIBIO o ANGEL JOSE TPAUSe. 
TINO SANTIAGO LASAGNA (50-356), ÚL, 
dose a los herederos, acreedores y demás intew 
resados para que comparezcan dentro de :veta» 
ta días, a deducir en forma sus derechos antq 
este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso, hab! 
litándose el feriado judicial para las publiCla 
ciones. — Montevideo, Diciembre 30 de 1257 — 
Julio E. Real, Actuario. * 

1 $12.00 10jpub. 448 En.15-v.en.¿5. 


EDICTO. — Por disposición del señor Celcsa 


1) : $12.00 10¡pub. 110 En.£-v.en.18. torio Diciembre 30 de 1957, — Esc. Luis E. | tino D. Pereira, cuez Letrado de Primera Ing 

A ——————— ñ ontana, Actuario, ¡a en lo Civil de $ anoR 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez| 1) 00 10[pub. 73 En rv no A O RA O SARA” 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de : A e NATEHAN PORSILE o PORSILE TURINT DÉ 
Primer Turno, se hace saber la apertura de EDICTO. — Por disposición del señor Juez a Ay y 


las sucesiones de doña HERMINIA o HERMI- 
NIA ANTONIA FERNANDEZ DE FERNANDEZ 
Y la de PEDRO o TOMAS PEDRO HERMENE. 


Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de don JULIO IGNACIO LOPIZ LOM- 
BA ANDRE o JULIO IGNACIO LOPEZ AN- 
DRE, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado, —' Se hace constar 
que se habilitó la Feria Judicial a los efectos 
de la publicación, — Montevideo, Diclembre 


BIGATTI, citándose a los herederos, acreedures , 
y demás Interesados para que comparezcan denst, 
tro de treinta días, a deducir en forma sus das 
reckios ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sextd 
piso, habilitándose el feriado judicial para “Jas, 
publicaciones. — Montevideo, Diciembre 31 8 
1957, — Julio E, Real, Actuario. : 
1) . $12.00 10|]pub. 449 En.15-v.eb.25. 


EDICTO. — Por disposición del señor Coles : 


DEZ, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados, para que comparezcan den- 
tro de treinta días, a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Se habilitó la 
Feria Mayor al solo efecto de las publicacio- 
mes. — Montevideo, Diciembre 30 de 1957. — 


Esc. Luis E. Fontana, Actuario, 1 30 de 1957. — Esc. Luls E. Fontana, Actuario.. ino a a omo, Primera Tus 
1) $16 00 l0lpub. 113 En.8-v.en 18, _' 1) $12.00 lojpub. 74 En.7-v.en.Í?. | 12 apertura de la sucesión de ALFINO o A 
PAP  [  . A . d : a UU) cea 


FINO D'ANGÍOLILLO o ANGIOLILLO (50-358), 
citándose a los herederos, acreedores y dernús 
interesados para que comparezcan dentro 18 
treinta: días, a deducir en forma sus derecaun, 
ante este Juzgado, 25 de Mayo 523, sexto DIS 
habilitándose el feriado judicial para las 5er 
blicaciones. — Montevideo, Diciembre 31 de 
1957, — “ullo E. Real, Actuario. 
IM. $12.00 -10|pub, 450 En.15-y.en.25 


. nm del señor Juez EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera fnstanciz em lo Civil «us Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, se bar» saber Y: snertara ¿0 la Primer Turno, se hace saber Ja apertura de la 
iucesión úe don MARIA MUSSIO o MUSSIO rzucesión de AIDA RODDA de TORTEROLO, 
SirrPo. citándose a los herederos, acreedores citándos a los herederos, acreedores y demás 
Ls interesados para qu comparezcan den- interesados para qué comparezcan dentro de 

fe treinta días a deducir en forma sus de- noventa días a deducir en formía sus deréchos 
Mrnos ante. este--Juzgado: Se hase constar que ante este Juzgado, — Se- hace «consiar que: 36 


EDICTO. — Por disposie 


a 


Enero 1fi de 1958 F 
—— e 
"EDICTO. — For disposición del señor Celea- 
fino .D. Pereira, ¿uez Letrado de Primera Ius. 
«Sancia en lo Civil de Sexto Turno, se hace Saber 
A apertura de la sucesión de PURA o MARITA 
E LA PURIFICACION COO DE LEPORI, 
tándose a los herederos, acreedores y dentrás 
interesados para que comparezcan dentro de 
breinta días, a dequclr en forma sus derecios 
ánte este Suzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso, 
¡abilitándose el feriado judicial para las ¿ubli- 
Ehciones. -— Montevideo, Diciembre 31 de 1357, 
¿4€-' Julio E. Real, Actuario. 
Y Dn $12.00 10/pub. 451 En.l5-v.en.25. 


e _qAAAA . 

'* EDICTO. -— Por disposición del señor Celes- 
¿Hno D. Pereira, Juez Letrado de Primera Ins 
o en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber 


, apertura de la sucesión de MARIA IUSE- 
$ TA LACURCIA DE OTHEGUY (50-311), ¿i- 
Y ndose. a los herederos, acreedores y demás 
á o Nteresados para que comparezcan dentro de 
o “gfolnta días, a deducir -en forma sus derechós 
nante este “uzgado, 25 de Mayo 523, sexto - piso, 
«Bpblltándose “el feriado judicial para las pu- 
E icacilones. -—_. Montevideo, Diciembré 27 de 
o. “3957. — Julio E, Real, Actuario. 
EG. $12.00 10jpub. 270 En.l1-v.en.22. 


" k WDICTO. -— Por disposición del señor Celes- 
- € Mino D. Pereira, Juez Letrado de Primera Ins- 


fáncia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber 
4 apertura de la sucesión de ALFRIDO Alo 
“¿BERTO MARIANO CASTRO (50-355), citándo- 
2% e a los herederos, acreedores y demás intere- 


las, a deducir en forma sus derechos ante este 

¿¡Suzgado, 25 de Mayo 523, sexto piso, habilitán- 
ose el feriado judicial para las publicaciones. — 

fontevideo, Diciembre 30 de 1957. — Julio KE. 

cal, Actuario. 

1) $12.00 10jpub. 271. Tin.11-v.en.22, 


rs 
EDICTO, — Por disposición del señor Celas- 
LA Uno D, Perelra, Juez Letrado de Primera Ins. 
”  fáncia en lo Civil de Sexto Turno, se hace-saber 
da apertura de la sucesión de FLOR DIN MA- 
RIA TEBOT TERRA (50-375), citándose a los 
herederos, acreedores y demís interesados para 
Que comparezcan dentro de treinta días. a de- 
ticir en forma sus derechos "ante este Juzgado, 
.25,de Mayo 523, sexto piso, habilitíndose el 
a . Feriado judicial para las publicaciones. — Mon- 
o Pevideo, Diciembre 31 de 1957, — Julio E. Teal, 
Actuario. 

(1) $12.00 10;pub. 272 En.1l1-v.en.22. 
", EDICTO. — Por disposición del señor Celes. 
pen D, Pereira, Juez Letrado de Primera lns- 


ncia en lo Civil de Sexto Turno, se hace saber 

apertura de la sucesión de LITA PARODI 
YE OTAEGUI (50-359), citándose a los, herede- 
Fos, acreedores y- demás interesados para que 
¡Omparezcan dentro de noventa días a deducir 
forma .sus derechos ante este Juzgado, 25 
de Mayo 523, sexto piso, habllitándose el fe. 
lado judicial para las publicaciones. — Mon. 
evideo, Diciembre 20 de 1957, — “ulio E. Real, 


$36.00 30:pub. 20089. Dic.24-v.en.30. 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 

EN 10 CIVÍf DE SEPLIMO “TURNO 
" EDICTO, — Por disposición. del señor. Juez 
etrado de Primera Instancia en lo Civil de 
éptimo Turno, 5e hace saber la apertura de la 
gucesión de ARTIGAS DOMINGUEZ DELMOND, 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
teresados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
gnte este Juzgado. — Se habilitó la Ferla Ma- 
yor al solo efecto de estas publicaciones. 
Bo, Lamas, 3 de Jinero de 1958, — Luis Anto- 


lo Tamas, Actuario. 
2,1) $12.00 10/pub, 102 En.11-v.en.22, 


“. EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letíado de Primera Instancia en lo Civil de 

Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 
gucesióne de CARMELO BIDEGARAY, citándose 

los herederos, acreedores y demás interesa 

» Bos para que comparezcan dentro de treinta 
fas a deducir en forma sus derechos ante este 

uzgado. — Se habilitó la Feria Mayor al solo 
: éTecto de estas publicaciones. — Montevideo, 3 
- e Jinero de 1958. — Luis Antonio Lamas, Ac- 


$12.00 10]pub. 101 En.8-v.en.18, 


$ 


tario. 
i : 1) 


« ' EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Septimo Turno, se hace saber la apertura de la 
1 .a gúcesión de JUAN ESTEBAN NV TCHEBARNE, 
pvitándose a los herederos, acreedores y demás 
hteresados, para que comparezcan dentro da 
ffeinta días a deducir en forma sus derechos 
ánte este Juzgado. — Se habilitó” la Ferla 
ayer al solo efecto de estas publicaciones, — 
Montevideo, Diciembre 30 de 1957. — Luis An- 
donio Lamas, Actuario, 
o DD. $12.00 10|pub. 12 En.8-v, en.18. 


EDICYO. — Por- disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, Se hace saber la apertura de 
4á sucesión de JOSE AMOR GÁNDAL, citándoso 
á los herederos, acreedores Y demás interesa. 

os9, para que «comparezcan dentro de treinta 

fas, a deducir en forma sus derechos ante 
ste Juzgado. — Se habilitó la Feria Mayor al 
Solo efecto de estas publicaciones, — Montevi- 
£0, 30 de Diciembre de 1957, — Luis Antonio 
amas, Actuario. : 
13 $12.00 10|pub, 103 In.8-v.en.18, , 


dos para que comparezcan dentro de treinta | 


DIARIO OFICIAL 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Iustancia en lo Civil de 
Séptimo Purno, se hace saber la apertura de la 


.5ucesión de JULIO GIL FERNANDEZ, citándo- 


Se a Jos herederos, acreedores y demás intere- 
sados, para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en formá sus derechos ante este 
Juzgado. — Se habllitó la Feria Mayor al solo 
efecto de estas publicaciones, — Montevideo, 
30 de Diclembre de 1957, — Luis Antonio La. 
mas, Actuario, - 
$12.00 10'pub. 104 En.8-y.en.18, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Priuwrera” Jostancia en -lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la epertura de la 
sucesión de VIRGINIA -MONTAGNA de DUE 
VECCHI, citándose a los herederos, acreedo- 
res y demás interesados, para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado, — Se habilitó 
la Feria Mayor al solo efecto de estas publica. 
ciones. — Montevideo, 3 de Enero de 1958. — 
Luís Antonio f.iamas, Actuario, y 

1) : $12.00 10/pub, 105 En.8-v.en.18. - 

EDICTO. —. Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hate saber la apertura de la 
sucesión de FERMINA DIAZ CUNTURION, cl- 
tándose a los herederos. acreedores y demás 
interesados, pára que comparezcan dentro de 


"treinta días a deducir en forma sus derechos 


ante este Juzgado. — Se habilitó la Ferla Ma- 
yor al solo efecto de estas publicaciones. — 
Montevideo, 26,de Diciembre de 1957. — Luis 
Antonto Lamas, Actuario. . 

1) $12.00 10jpub. 106 En.8-v.en.18. 


EDICTO. —- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de 
la sucesión de CASIMIRO COSTAS RODRIGUEZ, 
citándose a los heredéros, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro“ de 
treinta días a deducir en forma Sus derechos 
ante este Juzgado. — Montevideb, 30-de Diciem- 
bre de 1957. — Se habilitó la Ferla Mayor al 
solo efecto de. estas: publicaciones. -— Luis An. 
tonio Lamas, Actuario. 

1) $12.00 10/pub. 9 En.4-v.en.16. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de CATALINA ANA O ANA CATALINA. 
o ANA ROSELLO o ROSSELLO Oo ROSADO DIE 
GARINO, citándose a los herederos, acreedores 
y demás interesados, para que comparezcan den. 
tro de trelnta días, a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado. — Se-habilitó la Fe- 
ria Mayor al solo efecto de estas publicaciones, 
— Montevideo, 30 de Diciembre de 1957, — Luls 
Antonio Lamas, Actuario. 

1) $12.00 10|pub, 10 Tn.4-v.en.18: 


EDICTO.. — For disposición del señor Juez 
Detrado de Primera Instancia en lo Civil de 


| Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 


sucesión de LUIS ALBERTO o LUIS ALBERTO 
ROQUE HERBÓN, citándose a los -herederos, 
acrecdores y demás interesados, para que com- 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. 
Se habilitó la Feria Mayor al solo efecto de 
estas publicaciones. -— Montevideo, 30 de Di- 
ciembre de 1957. — Luis Antonio Lamas, Ac- 
tuarlo. ? 

1) $12.00 10/pub. 11 E:n.4-v4,En.16, 

EDICTO — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de PRANCISCO BAMBACARA o 
VAMBACAR o BAMBAKARO PEREYRA 0 
BAMBACARO, citándose a los herederós, acrce- 
dores y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Se hubilitó la 
Verla Mayor al sólo efecto de estas publicacio- 
Les. — Montevideo, 26 de Diciembre de 1937. 
— Luis Antonio Lamas, Actuario. 

eS) s $12.00 10ípub. 100 J0n.8-v.en.18, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 
suceslón de YAHTA ZEINAL, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados, para 
que :comparezcan.dentro de treinta días, a de. 
ducir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
-— Se habilitó la FPería Mayor al solo efecto de 
estas publicaciones. —. Montevideo, 26 de Di- 
clembre de 1957, -—- Luls Antonio Lamas, Ac- 


tuarlo. . 
1) $12.00 10¡pub, 13 En.4-v.en.16, 


EDICTO. — For disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Clyil de 
Séptimo Turno, se hace saber la apertura de la 
sucesión de FRANCISCO MAURI, citándose a 
log herederos, ecreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días a 


deducir en forma sus derechos. ante este Juz 


gado. Se habilitó la Feria Mayor al solo efecto de 
estas publicaciones. — Montevideo, 26 de Di: 


clemra de 1957. -—'Luls Antonio Lamas, - Ac.-' 
: JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


tuarlo, 
- 1) : 


DICTO. -»* Por disposición del señor Juez 


$12.00 10jpub. 14 Tn.4-v.en.18, 


¡la sucesión de SIMON LERNER, 


“ciembre 23 de 1957, 


STARR 


337—4 


la apertura de 
citándoze ¿ 
los herederos, acreedores y demás interesados 
para que “comparezcan dentro de noventa días 
a deducir en forma sus derechos Ante esta 
Juzgado. — Se habilitó la Feria Mayor, al so- 
D Eoecto de estas publicaciones, — Montevideo, 

ciembre e 1957. — Luis An ñ 28 
AA .s Antonio Lamas, 


1 $36.00 30|pub. 20207 Dic.21-v.teb.5. 


JUZGADO DE PAZ DE LA 3a SECCION >. 

ml DE MONTEVIDEO ECION 

EDICTO. — For disposición de la señora .Iuez - 
de Paz de la 3.a Sección de Montevideo, se hace 
saber la - apertura de la sucesión de ARTURO 
NICOLAS DASCANTO. LIGUORI, citándose a 
los herederos acreedores e'interesados para que 
comparezcun dentro de noventa días, a deducir 
sus derechos ahte este SFuzgado, Solís 1468, pi. 
so 3. Se hace constar que a los efectos de 15] 
publicaciones se ha habilitado la Feria Judi. 
cial Mayor. -— Montevideo, Diclembre 27 de 19857, 
— Mirtha Luciani de Pirotto, Actuaria. 

1) - :'$36.00 30|pub. 20208 Dic.30-v,feb.4. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
. DE ARTIGAS A 
ADICTO, — For disposición del señor Juex 
Letrado de Primera Instancia de .Artigas, se 
hace saber la apertura de la sucesión de don 
FRANCILINA o FRANCELINA LEAL DE SILVA, 
citándose a los herederos, acreedores y' demáa 
interesados, para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos, 
Se habilitó la próxima Feria, -— Artigas, Di. 
— Orestes J. Ballestrino, 


Séptimo Turno, se hace saber 


Actuario. - Ñ 
1) . $12.00 10/pub. 2 En.4-v.en.16, 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DIE PRIMER TURNO DE CANELONES 
EDICTO. —.Por disposición del señor «Muez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Canelones, se hace saber -la apertura de lo 
sucesión de ISIDRO MARTINEZ, citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesaáos 


«para que comparezcan dentro de treinta aías, 


a deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. A los efectos de las publicaciones “e tin 
bilitó-la presente Feria Judicial. — Canelones, 
11- de Enero de 1958. — Alba Derrégibus de 
Silva, Actuarila. Ñ 

1) - $12.00 l0jpub. 487 En.15-v.en 25. 

q 24 

EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Canelones, se hace saber la apertura de la 
sucesión de -DIAZOL o DIAZUL o TIMOTRO 
De los SANTOS, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
Torma sus derechos ante este Juzgado. EHubili- 


tándose la Feria Judicial Mayor. — Canelones, 
27 de Diciembre de 1957, — Guillermo A, Ra- 
n103, Actuario. 

1) + $12.00 ¿0¡pub. 159 In.9-v.en.20. 


EDICTO. -— Por disposición del siñ%or Juez 
Letrado de Primera Iustancia de Primer Turno 
de Canelones, se hace saber la apertura de la 
sucesión de CECILIA DECIA o DESSIA, o DES- 
CIA O DESIA o DESSIAS o DECIAS DE MA- 
RAELIRO, citándose a.los herederos, acreedores 
y demás interesados, para que comparezcan den. 


.tro de treinta días a deducir en forma sus de- 


recho ante este Juzgado. Habilitándose el 
próximo feriado, — Canelones, 28 de Diciembre 
de 1957. — Guillermo A. Ramos, Actuario, 

1> $12.00 10/pub. 46 En.4-v.en.16, 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE CERRO LARGO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juex 
Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo, 
Se hace saber la apertura de la sucesión de 
JULIA FRANCISCA BENTOS DE LAUZ, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás in- 
teresadog para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. Habllitándose .1a Ferla Ju- 
dicial. — Melo, Enero 8 de 1958. — Jaime Ro- 
ca Esteves, Actuarlo. 

1) $12.00 10|pub. 386 En.13-v.en.23, 


IDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancla-de Cerro largo, 
Se hace saber la apertura de la sucesión de 
DOROTEO PEDRO SARAVIA, citándose a los. 
herederos, acreedores y demás interesados pa- 
ra que comparezcan dentro de treinta días a 
deducir en forma sus derechos ante este .Tuz- 
gado. Habilitándose la Feria Judicial. — Melo, 
Enero ¿8 de 1958. — Jaime Roca Esteves, Ac- 
tuario, . Pe, . 

1) $12.00 10¡pub. 385 1n.13-7.en.23. 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de' Cerro Largo, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
OLIMPIA NAVARRETE DE LUCAS, citándose a 
los herederos, acreedores y demás interesados, 
para que comparezcan dentro de treinta días 
a deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado. Habilitándose el próximo feriado. — Mela, 
Diciembre 27 de 1957. — -Jalme Roca Esteves, 


$12.00 10/pub, 31 En,4-v.en.18, 


- Actuarlo. 


1) 


BE COLONIA 


EDICTO. Por disposición. del -señor Juez 


LOUrAdo, de Primera.-Instancia en lo Civil de Letrado de Primera Instancia del Depariomen- 


y 


- $38—C > = oo DIARIO OFICIAD 


to, se hace saber la apertura de la sucesión 
de DAMASO MOREIRA SILVA, citándse a 109 
herederos, acresúores y demás interesados pa- 
Ta que comparezcan dentro de treinta días a 
dsaucir en forma sus derechos ante este Juz- 
sudo, habilitándose el próximo Feriado, al s0- 
lo efecto de las publicaciones. — Colonia, Di- 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


ber la apertura de la sucesión de TORIBIO RA- 
MON MOREIRA, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que cold. 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 


c.embre 31 de 1957, -— Mauro A. Cominotti, | forma sus derechos ante este Juzgado. Se ha- 
Acivario Adjunto. bilitó la próxima Feria Judicial a los efectos 
3 $12.00 '10]pub. 403 En.13-v.en.23. de las publicaciones. — Florida, Diciembre 28 


de 1957. — Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 
1) $12.00 lolpub, 205 En.10-v.en.21. 


A A 

VI JoTO. — Por disposición del señor Juez 
Tirado de Primera Instancia del Departamen- 
to, se hace saber la apertura de las sucesiones 
ce TOMAS ISABELINO ALZA GOMEZ y de 
LUCIANO o LUCIANO RAMON ALZA GO- 
Mica, cliándose a 10s herederos, acreedores y 
ecraís interesados para que comparezcan den- 
0 de treinta días, a deducir -en forma sus 
+ckos ante este Juzgado. Y habilítase la 
1 ma Feria Judicial al solo efecto de las 
poarmlicaciones. — Colonta, 28 de Diciembre de 
7057. — Esc. Mauro A. Cominottl, Actuario Ad- 


HLACTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, dot- 
tor don José Pedro Gatto de Souza, se hace Sa- 
ber la apertura de la sucesión de FRANCISCA 
BRAVO DE ILUNDAIN, citándose a los here- 
deros, acresdores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. Se 
habilitó lo. próxima Feria Judicial a los efectos 
de las publicaciones. — Florida, Diciembre 28 
de 1957, — Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 

1D) $12.00 10/pub. 206 En.10-v.en.21. 


> 


o $12.00 10lpub. 198 En.10-v.en.2l. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Jozé Pedro Gatto de Souza, Se hace ¿u- 
ber la apertura de la sucesión de AGUSTIN 
LAGAZETA, citándoze a los herederos, acret- 
dores y demás interesados para que compalrez- 
can déntro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos ante esté Juzgado. Se habilitó la 
prózima Feria Judicial a los efectos de las 
publicaciones. — Florida, Diciembre 28 de 19357. 
— Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 

Dd) $12.00 10|pub. 207 En.10-v.en.2l. 

e : 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don José Pedro Gatto de Souza, se hace ta- 
ber la apertura de la sucesión de FELIPA BOR- 
CHÉ DE DELGADO, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, a dedu- 
cir en forma sus derechos ante este Juzgado, 
Se habilitó la próxima Ferla “udicial a los 
efectos de las publicaciones. — Florida, Di- 
ciembre 28 de 1957. — Artaldo R. Fontes Tre- 
les, Actuario. 

1) $12.00 10|pub. 210 En.l0-v.en.21. 


“blero. — Por disposición del señor /uez 
Letrudo de Primera Instancia del Departamen- 
to, se hace saber la apertura de la sucesión de 

JAISLE o NAJLA SALIM ASSAF BRAHIÍM 
o ANRATINM DE CHALABIÍ, citándose a 108 
herederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Y habilítase la próxima Feria Judicial al solo 
efecto de las publicaciones. — Colonia, 28 de 
Iriciembre de 1957. — Esc. Mauro A, Cominotti, 
Actuario Adjunto. - 

1) $12.00 10|pub. 197 En.lo-v.en.21. 


A 

EDICTO. — Por disposición Gel señor Tuez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to, se hace saber la apertura de la sucesión de 
JUAN ANGEL MUCHADA TRIBAS, citándose 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días, 
A deducir en forma sus derechos ante este ¿uZ- 
gedo. Y habilítase la próxima Feria Judicial 
al solo efecto de las publicaciones, — Colonia, 
30 de Diciembre de 1957. — Esc, Mauro A, 
Cominotti, Actuario Adjunto. 

1) $12.00 10lpub. 162 En.9-v.en.20. 


— e o 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don José Pedro Gatto de Souza, Se hace sa- 
ber la apertura de la sucesión de MANUELA 
ROJO DE FAROLINI, citándose a los herede- 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to, se hace saber la apertura de la sucesión de 
MARIO LECUNA MARICHULAS o MARICHU- 
LAR, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días, a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado. Y habilitase la pró- 
xima Feria Judicial al solo efecto de las pu- 
blitaciones. — Colonia, 30 de Diciembre de 1937. 
-— Esc. Mauro A. Cominotti, Actuario Adjunto. 


en forma sus derechos ante este Juzgado. Se 
habilitó la próxima Feria Judicial a los efec- 
tos de las publicaciones, — Florida Diciembre 
23 de 1957. — Artaldo R. Fontes Trelles, Ac- 


1) $12.00 10]pub. 161 En.9-v.en.20. tuario. 
1) $12.00 10/pub. 211 En.10-v.en.21. 
EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- j o 
to, se hace saber la apertura de la sucesión de EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber a 
apertura de la sucesión de HELADIO o ELA- 
DIO PADILLA, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que Ccompuarez- 
can dentro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. Se habilitó la 
próxima Feria Judicial a los efectos de las 


FEDERICO CLEMENTE MARIO STRASSER, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que compaxeztan dentro «Je 
treinta. días, a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. Y habilítase la próxima Fe- 
ria Judicial al solo efecto de las publicaciones. 
“— Colonia, 30 de Diciembre de 1957. -—— Esc. 
Mauro A. Cominotti, Actuario Adájunto. 


1) $12.00 10|pub. 163 En.9-v.en.20. publicaciones. — Florida, Diciembre 14 de 1957, 
-— Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 
HDICTO. — Por disposición del señor Juez 1) $12.00 lOipub. 213 In.10-v.en.21. 


Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to, se hace saber la apertura de las sucesiones 
de ANTONIA GARCIA DE VARGAS o BAR- 
GAS, de CLARISO o CLARIZO VARGAS 0 
BARGAS, de PETRONA VARGAS o BARGAS 
GARCIA DE CORREA, de VICTOR CORREA 
y de TEOFILO CORREA VARGAS O BAR- 
GAS, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días, a deducir en forma sus de- 


EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber la 
apertura de la sucesión de ISABELINO GU- 
TIERREZ DENIS, citándose a los. herederos, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, Se -ha- 
bilitó la próxima Feria Judicial a los efectos 


rechos ante este Juzgado. Y habilítase la pró- = 

ximo Feria Judicial al solo efecto de las publi- de 1097 Ps E, IR a e ep a 
caciones. — Colonia, 24 de Diciembre de 1957.— 1) : $12.00 l0ípub. 212 En 10-v.€n.21 : 
Mauro A. Cominottl, Actuario Adjunto. > | Ñ : Ett 
.1) $16.00 10/]pub. 160 En.9-v.en.20. 


EDICTO, — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber la 
apertura de la sucesión de ¿ESUS o JUAN LAU. 
ZAN o LOUSAN, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para qUe com- 
parezcan dentro de treinta días, € deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. Se ha- 
bilitó la próxima Feria Judicial a los efectos 
de las publicaciones. — Florida, Diciembre: 20 
de 1957. — Artaldo R. Fontes Trelles, Actuarto, 

1) $12.00 10/pub. 209 En.10-v.en.21. 


A ii a en 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE ELORIDA. 

IRDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don José Pedro Gatto de Souza, se Hace Sti- 
ber la apertura de la sucesión de JESUS VEN- 
"TUÉRA ROSSO, citándose a los herederos, acree- 
dores y demás interesados para que COMmMparez- 
can dentro de treinta días, a deducir en forma 
sus derechos ante este Juzgado. Se habilitó 
la próxima Feria Judicial a los efectos de las 
publicaciones. — Florida, Diciembre 28 de 1957, 


= Artalao R. Fontes Trelles, Actuario. 
1) $12.00 10!pub. 199 En.10-v.en.2l. EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
EDICTO. — Por disposición del señor “uez| tor don Humberto Marichal, se hace Saber la 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc» | apertura de la sucesión. de PAULA o PAULA 
tor don José Pedro Gatto de Souza, se hace sA- ANTONIA o PAULA ANTONINA DARDANO o 
ber la apertura de la sucesión de JUAN AN] DARDANO Di CARRASCO, citándose a los 
TONTO ARRAIZ, cltándose a los herederos, | herederos, acreedores y demás interesados para 
acreedores y demás interesados para que com-| que comparezcan dentro de treinta días, a de 
arezcan dentro de treinta días, a deducir en | ducir en forma sus derechos ante este Juzga- 
ed a sus derechos ante este Juzgado. Se ha- | do. Se habilitó la próxima Feria Judicial a los 
bilitó la próxima Feria “udicial a los efectos efectos de las publicaciones. — Florida, Diz 
de las publicaciones. — Florida, Diciembre 26| ciembre 20 de 1957. — Artaldo R. Fontes Tre- 
de 1957. — Artaldo R. Fontes "Trelles, Actuario. [ les, Actuario. 
1% $12.00 10]pub. 202 En.10-v.en.21. 1) . $12.00 10¡pub. 208 En.10-v,en.21, 


El 


Letrado de Primera Instancia de Vlorida, doc= 
tor don José Pedro Gatto de Souza, se hace sa 


ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, a deducir- 


Ñ Enero 18 de 1958 


py > q __ _—— _ — —— ———— 
EDICTO. — Por disposición del señor “uez 


Letrado de Primera Instancia de Florida, do2- 


tor don Humberto Marichal, se hace saber ix 
apertura de la sucesión de ANTONIO ARMAN- 
DO o ARMANDO ANTONIO LANFRANCONL «> 
LANFRANCONI MELESI, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados pur 
que comparezcan dentro de treinta días, a do. 
ducír en forma sus derechos ante este Juzgu- 
do. Se habilitó la próxima Ferla Judicial a los 
efectos de Jas publicaciones. -—— Florida, Di- 
ciembre 20 de 1957. — Artaldo R. Fontes Tre- 
les, Actuarlo. 
1) $12.00 10|pub. 201 En.10-v.en.21. 


EDICTO. — Por disposición del señor  uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber la 
apertura de la sucesión de JUAN ONOFRE o 
3FUAN GARICANO, citándose a los herederoz, 
acreedores y demás interesados para que com- 


-parezcan dentro de treinta días, a deducir en 


forma sus derechos ante este Juzgado. Se ha- 
bilitó la próxima Feria a los efectos de 1:8 
publicacionés:.— Florida, Diciembre 20 de 1957. 
-—— Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 

1) $12.00 10/pub. 204 En.10-v.en.21. 


EDICTO. — Por disposición del señor Jucz 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber la 
apertura de la sucesión de “ULIA ISOLÍNA 


PEREZ DE ROMERO, citándose a los herede- 


ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. se 
habilitó la: próxima Ferla Judicial a los efecios 


de las publicaciones, — Florida, Diciembre 20 
de 1957. — Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 
19) $12.00. 10lpub. 203 En.10-v.en.2l. 


EDICTO. —- Por disposición del señor  1uez 
Letrado de Primera Instancia de Florida, doc- 
tor don Humberto Marichal, se hace saber la 
apertura de la sucesión de LEONCIO o LEONE 
o LEON CIANI o CIANI VITALE, citándoso 
a los herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este Juz= 
gado. Se habilitó la próxima Feria Judicial a 
los efectos de las publicaciones.” — Fiorida, 
Diciembre 20 de 1957. — Artaldo R. Fontes Tre= 
lles, Actuario. 

1) $12.00 10|pub. 200 En.10-v.en.21. 


e 
JUZGADO DE PAZ DE LA la SECCION 
DE FLORIDA 
EDICTO. — Por disposición del señor "uer 
de Paz de la la Sección Judicial de este De- 
partamento, doctor Manuel A. Barraza, encal» 
gado de este Despacho por licencia del titular, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
ESTER KURTZEMANN DE PEREZ, citándo- 
se a los heréderos, acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos ante este 
cuzgado. Habiéndose habilitado la próxima Fe 
ria Judicial Mayor a los efectos de las publi. 
caciones. —— Florida, Diciembre 31 de 1997. — 

Artaldo R. Fontes Trelles, Actuario. 
1) $16.00 10/pub. 214 En.10-v.en.21. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE MALDONADO 

Por disposición del señor Juez Letrado de 
Primera Instancia de Maldonado, doctor on 
Eduardo Bolani, se hace saber la apertura de la, 
sucesión de CLOTILDE LEONOR AIME DE 
FERREIRA, citándose u los herederos, : T£é8- 
dores y demás interesados para que CONCUTTEIL 
dentro de treinta días, a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, habilitándoss le 
próxima Feria Judicial Mayor al solo efecto ése 
las publicaciones. — Maldonado, 31 de Dicieme 
bre de 1957. — . Serra Tur, Actuario, 

1) $12.00 10|pub. 444 En.15-v.en %. 


EDICTO. — Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
doctor don Eduardo Bolanl, se hace saber la 
apertura de la sucesión de FRANCISCO IRION- 
DO o FRANCISCO P. IRIONDO ORTEGA, Cl» 
tándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados, para que concurran dentro de trein- 
ta días a deducir en forma sus derechos ante 
este Juzgado; habiéndose habilitado la próxi. 
ma Feria Judicial. Mayor a sus efectos, -— Mai» 
donado, 21 de Diciembre de 1957. — J, Serra 
Tur, Actuario. - 

1) $12.00. 10'pub. 394 En.13-v.en.23. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
doctor don Eduardo Bolami, se hace saber la 
apertura de la Sucesión de LUCIA BERTA 
MONTOSI DE TASSANO, citándose a los here- 
deros, acreedores y demás interesados, para 
que concurran dentro de treínta días a dedu- 
cir. en forma sus derechos ante este Juzgado; 
habilitándose la próxima Feria Judicial Ma- 
yor al solo efecto de las publicaciones. — MAl- 
donado, 24 de Diciembre de 1957. — 3. Serra” 
Tur, Actuario. 

1) $12.00 10/pub. 393 En.13-ven.23, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldonado, 
doctor don Eduardo Bolani, se hace saber la 
apertura de la sucesión de ANTONIO o ANTO- 
NIO ENEMECIO PEREZ MEDINA, citándosa a 
los herederos, acreedores y demás interesados, 


para que concurran dentro de treinta días' a | Mayor a 


deducir en forma sus derechos ante estey Juz- 
gado, habilitándose la próxima Feria Judicial 
Mayor al solo. efecto de las publicaciones. 
Maldonado, 24 de Diciembre de 1957. — J. Se- 
rra Tur, Actuario. 

1) $12.00 10jpub. 395 En.13-v.en.23, 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Maldouado, 
doctor don Eduerdo Bolani, se hace saber la 
apertura de la sucesión de PEDRO MONTOS- 
SI, citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados, para que concurran dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado; heabilitándose el próximo 
Feriado Mayor al solo efecto de tas publicació. 
nes. — Maldonado, 28 de Diciembre de .1957. — 
J. Serra Tur, Actuario. 

D $12.00 l0jpub. 395 En.13-v.en.23. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 

: EDICTO. — Por disposición del señor "uez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Paysandú, se hace saber-la apertura de la 
sucesión de don MARCOS CRISPIN LOPEZ, 
cltándose a los herederos, - acreedores y «demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
: ante este Juzgado. Ha sido habilitada la pró- 
* Xima Feria Judicial Mayor a los efectos de las 
publicaciones y emplazamiento, — Paysandú, 
:23 de Diciembre de 1957, -— Raúl Trigo, Ac- 


tuario. 
$12.00 JOlpub. 170 En.9-v.en.20. 


1) 


EDICTO. — Por disposición del señor Tuea 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Paysandú, se hace saber la apertura de la 
sucesión de doña MARIA ARMANDO DE 
FRANCOLINO o FRANCOLINI, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Ha sido habilitada la próxima Feria Judiclal 
Mayor a los efectos de las publicaciones y ern- 
plazemiento. — Paysandú, .20 de Diciembre de 
1957. — Raúl Trigo, Actuario. 

19) $12.00 10jpub. 172 En.9-v.en.20. 


EDICTO. -—— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno 
de Paysandú, se hace saber la apertura de la 
sucesión de don PEDRO CABRERA FERIA, ci- 
tándose a los herederos, acreedores y demás in- 

. teresados, para que comparezcan dentro de 
treínta días, a deducir en forma sus derechos. 
Ha sido habilitada la próxima Feria Judicial 
Meyor a efectos de las publicaciones y empla- 
vamiento. -— Paysandú, Diciembre 24 de 1957. 
— Raúl. Trigo, Actuario. : 

1) $12.00 10|pub. 67 En.4-v.en,18. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
qe tado de Primera Instancia de Primer Turno 

2 Paysandú, se hace saber la apertura de las 
sucesiones de LUIS o 
TEZ, EULOGIA ANTONIA o EULOGIA o AN- 
TONIA PEREZ DE_BENITEZ y JOSE RAMON 
BENITEZ PEREZ, citándose a los herederos, 
«acreedores y demás interesados para que com- 
¿Parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, hacién- 
dose. constar que ha sido habilitada la actual 
Feria udicial a los efectos de esta publicación 
y emplazamiento. — Paysandú, 3 de Enero qe 
1953. -—— María E... Taboada de Sancassano, ¡Ac- 
tuaria Adjunta. . . 

19 $12.00 I0ipub. 319 En.11-v.en.22. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO FURNXO DE PAYSANDU 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 

Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 

mo de Paysandú, se hace saber la apertura de 

. la sucesión de MIGUEL JOSE SCLAVO o ES- 

CLAVO, citándose a log herederos, acreedores 


_y demás interesados para que comparezcan den-' 


tro de treinta días, a deducir en forma sus de- 
rechos ante este Juzgado. Se hace constar que 
-$2 ha habilitado la Feria “udicial Mayor a efec- 
tos de las publicaciones. — Paysandú, 20 de Dt- 
ciembre de 1957. — Milksa Verde Placeres de Ro- 
dríguez Legar, Actuaria Adjunta. 

1) $12.00 10|pub. 169 En.9-v.en.20. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE RIO NEGRO 

Por -disposición “del señor “uez Letrado de 
Primera Instancia de Río -Negro, se hace -saber 
«la apertura de la sucesión de LUIS MAXIMO 
SICHERO o LUIS MAXIMO CICHIBRO, ' ci- 
tándose a los herederos, gereedores y demás 
liateresados para -que «comparezcan dentro “de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
«ante este Juzgado, haciéndose constar que ha 
sido habilitado el próximo Feriado" Judicial Ma- 
yor a los efectos de estas publicaciones. 
Fray Bentos Diciembre 31 de 1957, — J. Gual. 
berto Vega, Actuario Adjunto. 

1) $16.00 1O0|pub. 433 En.14.v.en.24. 


A 
Por: disposición del señor 


“uez Letrado de 


Primera Instáncia de Río Negro, se hace saber 


la apertura de la sucesión de NATALIO AN-= 


TONTO ARBIZA o NATALIO A, ARBIZA, ci-. 
tándose -a -los herederos, sscreedores y demás .in-. 


teresados .Para -que comparezcan «dentro de 
treinta días, a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, haciéndose -constar que ha 


sido habilitado “el próximo Feriado Judicial 


SS 
DIARIO O Miciar 


los efectos de estas publicaciones. -— 
Fray Bentos, Diciembre 26 de 1957. — J, Gual. 
berto Vega, Actuerio Adjunto. 

1) $12.00 10jpub. 433 In.14-v.en.24, 


Por disposición del soñor ¿uez Letrado de 
Primera Instancia de Río Negro, doctor don 
José Pedro ligoa, ze hace saber la apertura 
de la sucesión de CONCEPCION o MÁGDA- 
LENA ROCA o ROQUE, citándoss a los here- 
deros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, 4d deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. Se 
hace constar que se habilitó el próximo Feria. 
do Judicial Mayor a los efectos de esta “Ppu- 
blicación. — Fray Bentos, 21 de Diciembre de 
1957. — J. Gualberto Vega, Actuario Adjunto. 

1) 7 $16.00 l0/pub. 434 En.14-v.en.24, 


e 

Por disposición del señor uez Letrado de 
Primera Instancia de Ríp Negro, doctor don 
José Pedro Igoa, se hace saber la apertura 
de la sucesión testada de MARIA LUISA VER- 
ZELÚI, citándose a los herederos, acreedores y 
demás interesados para que comparezcan den- 
tro de' treinta días, a deducir .en forma sus 
derechos ante este Juzgado. Se hace constar 
que se habilitó el próximo Feriado Judiclul 
Mayor e los efectos de esta publicación.-—Fray 
Bentos, 19 de Diciembre de 1957, — Hisc. Mario 
Durañona, Actuario, 

1) $16.00 10/pub. 435 En.14-v.en.24. 


FA A A O PP A 
JUZGADO LETRADO De PRIVERA INSTANCIA 
DE: ROCHA 


EDICTO. —— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia, se .hace «saber 
la apertura de la sucesión de ALCTRA VARE- 
LA, citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan dentro 
de treinta días a deducir en forma sus dere- 
chos ente este Juzgado. — Se hace constar 
que a los efectos de estas publicaciones se ha 
habilitado la Feria Mayor. —— Rocha, Diciem- 
bre 31 de 1957, — José R. Luna Pradere, Ac- 
tuarlo Adjunto. - 

1) : $12.00 10jpub. 371 En.13-v.en.23, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia, je hace saber 
la apertura de la sucesión de PETRONA “SIL- 
VERA DE RAMIREZ y SANTIAGO RAMIREZ, 
citándose a los herederos, acreedores y demás 
interesados para que comparezcan dentro de 
treinta .días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Se hace constar que a 
los efectos de esta publicación se ha habllita- 
«do la Feria Mayor. — Rocha, Diciembre 31 de 


1957, — José R. Luna Pradere, Actuario Ad- 
junto. . 
1) $12:00 10|pub. 372 En.13-v.en.23, 
mm j : 
EDICTO. — Por disposición .fdel señor Juez 


Letrado de Primera Instancia, se hace saber 
la apertura de la sucesión de JOSE JACINTO 
BATISTA, citándose 2 los herederos, acreedo- 
res y demás interesados para que comparezcan 
dentro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado, —— Se hace constar 
que a los efectos de esta publicaciones ha 
sido habilitada la Feria Mayor próxima. — Ro- 
cha, Diciembre 25 de 1957. — José R, Luna 
Pradere, Actuario Adjunto. 
) $12.00 10/pub..397 IEn.13-v.en.23. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia, se hace saber 
la apertura de la sucesión de MARIA CASE- 
¡LLA .DE ORTIZ, citándose a los herederos 
“acreedores y demés interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir -en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Se: 
hace constar que a los efectos de estas pu- 
blicaciones ha sido habllitada la Feria Mayor 
próxima. — Rocha, Diciembre 26 de 1957, — 
vosé R. Luna Pradere, Actuario Adjunto. 


1) $12.00 JO|pub. 398 T¿n.13-v.en.23. 
EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 


Jetrado de Primera Instancia, se hace +saber 
la apertura de la sucesión de RAMONA TO- 
MASA o RAMONA NUÑEZ DE NUÑEZ, citán- 
dose a los herederos, acreedores y demás in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. Se hace constar que a los 
efectos de las publicaciones se ha habiilitado 
la próxima Feria Mayor. — Rocha, Diciembre 
28 de 1957, — José R. Luna Pradere, Actuario 


Adjunto. 
1) $12.00 10/pub. 399 En.13-v.en.23, 
EDICTO. — Por disposición del señor Jucz 


Letrado de Primera Instancia, se hace saber 
la apertura de la sucesión de VICTOR RU- 
BIENS RODRIGUEZ, citándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para que 
comparezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado. 
Rocha, Diciembre 28 de 1957, Se hace constar 
que a los efectos de estas publicaciones ha 
sido habilitada la Feria Mayor próxima, — José 
R. Luna Pradere, Actuario Adjunto. 
1) - $12.00 l0|pub. (180 En.9.v,en.20. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez ¡ 
Letrado «de Primera Instancia se hace :saber:la i 
“apertura de 
-CHOD.DE GARATE, citándose a los herederos, 
.Gereegores y demás interesados, para -dtte COM" 
parezcan dentro de treinta «días, a deducir -en 


$x_ > _— O Ñ 


«tas - herederos, 


la sucesión de SATURNINA :AN- p 


339€ 


forma aus derechos ante este Juzgado. — Sa 
hece constar que a los efectos de estas publica 
ciones ha sido habilitada la Feria Mayor DTÓXI- 
mea. -— Rocha, Dictembro 30 de 1957, — José 
R. Luna Pradere, Actuario Adjunto. 

D $12.00 10/pub. 131 En.8-7.0n.18. 


As 

JUZGADO LETRADO DD 
PRINIR DURNO DE SALTO 

LDICTO. — Por disposición del señor Juez 


1) En.11-v.en.22. 
2 A traera - 
EDICTO. .—- Por disposición del «señor Juez 
Letrado fe ¿rimera ¡Instancia de Primer Turno, 
Ce saber la apertura de la sucesión de 
JUAN HILARION SIMONELLI, citándose a 
acreedores y demás interesados 
Para que comparezcan dentro de treinta días, 
a deducir en forma sus derechos ante este "uz. 
gado. Se “habilitó el próximo Ferlado Mayor 
a los efectos de esta publicación. — Salto, 28 
de Diciembre de 1957, — Nelly Larralde, Actuaria 
Adjunta. 
1 $12.00 '10lpub. 218 En.1P-v.er..21. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera: Instancia de Primer Turan, 
se hace saber “la apertura de la sucesión de 
TOMAS AGUSTIN SILVA, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, an de- 
Gucir en forma sus derechos ante este Juzgado, 
Se habilitó el próximo Feriado Mayor-a. los 
efectos de esta publicación. — Salto, 28 de 
Diciembre de 1957, —- Nelly Larralde, Actuaria 


Aujunta, 
. $12.00 10|pub. 219 En.10-v.en.21. 


EDICTO. --- Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Primer Turno, 
se hace, saber la apertura de la sucesión de 
ANSELMO ISIDRO ANCEL, citándose a los he- 
rederos, acreedores y demás interesados, para 
que "comparezcan «dentro de treinta días, a de- 


«ducir en forma sus derechos ante este Juzgado. 


A los efectos de esta publicación se habilitó el 

próximo Feriado Mayor. — Salto, 11 de Diciem. 

bre de 1957. -. Nelly Larralde, Actueria Adjunta, 
1; $12.09 10|pub. 3 En.4-v en.]6. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSPANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO 
EDICTO. — Por «disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Ú'ure 
no, se hace saber la apertura de la sucesión 13 
ROSA GAMBETTA de de CILLA -o de “iLlá, 
citándose a los herederos, acreedores y damas 
interesados para que comparezcan dentro ve 
treinta días. a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado, habiéndose habilitado 1. pre» 
“sente Ferla Judicial Mayor al solo efecto de es. 
tas publicaciones, -—— Salto, Enero 8 de 1933, — 
“Delmar Gonzalvez Brum, Actuario .Adjunto. 

1 :$12.00 JO|pub. 470 En.15-v.en.23. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 
no, se hace saber. la apertura de la «sucesión de 
MARIA ALVILINA o ABRILINA o AILBULI- 
NA TOLEDO DE GELÓZ o GELÓS, citándose 
a los herederos; acreedores y demás interesí- 
dos para que comparezcan dentro de tre'.rta 
días, a deducir en forma sus derechos ante. esto 
Juzgado, habiéndose habilitado la presente I'e- 
ria Judicial Mayor al solo efecto de estas pu- 
blicaciones. — Sálto, Euero 8 de 1958. — Pul- 
mar Gonzales Brum, Actuario Adjunto. 

1) $12.00 10/pub. 471 En.15-v.en.2ñ, 


rs 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Trur-” 
no, se hace saber la apertura de la sucesión 
de LONGINA LEGUIZAMO Oo LEGUISAMO a 
LEGUÍSAMON, —citándose a los herederrs, 
acreedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días, a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado, habién- 
dose habilitado la próxima Ferla Judicial Ma- 
yor al solo efecto de estas publicaciones. 
Salto, Diciembre 31 de 1957. — Atilio D'Angelo, 
Actuario, 

-D $12.00 10jpub. 421 Fn.l4-v.en.24, 

A — 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Priméra Instancia de Segundo “Tur- 
no, se hace saber la apertura de la sucesión (a 
CARLOS REOBASCO, cltándose a los herede- 
ros, acreedores y demás interesados para (que 
-cComparezcan dentro de treinta días, a deducir 
en forma sus derechos ante este Juzgado, na- 
hiéndose habilitado la próxima Feria Judicial. 
Mayor al solo «efecto de estas publicaciones. — 
Salto, Diciembre 31 de 1957. — Atilio D'Angelo, 
Actuario, : 7 

1) $12:00 lOjpub. 297 En.11-Y.en.22. 


EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo “Pl. 
ne, se hace saber la apertura de la sucesión Ge 
GENARO ¡PAULINO, citándose a.los «herederos, 


«Aereedores «y demás interesados para que com- 
«parezcan sentro.de treinta días, a -Aed 


uele cen 


z 
0 


7 pre 
ca rs 


forma sus derechos ante este Juzgado, habién- 
£os:e habilitado la próxima Yeria Judicial Mayor 
ul solo efecto de estas publicaciones. — Salto, 
.Juciembre 31 de 197. — Atilio D'Angelo, Ac= 
tunrio. 


1) $12.00 J0|pub. 298 En.11-v.en.22. 


LOICTO. — Por gisposición del señor Juez 
Telrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 
po, se hace saber _la apertura de la sucesión de 
EMMA Oo EMA CLELTA JUANA BERRETTA 
314 PABIXOTO o SILVA PELXOTO o PEJXOTO 
DA SILVA, citándose a los herederos, acreedo- 
os y dermás interesados para que comparez- 
ecza dsntro de treinta dias, a deducir en forma 
cus derechos ante este Juzgado, habiéndose 51a- 
biilitado la próxima Ferla “udicial Mayor al zolo 
etceto Ge estas publicaciones. — Saito, Diciem- 
bre 21 de 1957. — Atilio D'Angelo, Actuario. 


m $12.00 10¡pub. 299 £n.11-v.en.22, 


VI NCTO. — For disposición del señor Juez 
iiirado de Primera Tastanela de Segundo 'fur- 
mo, se hace saber la apertura de la sucesión de 
PILAR MARTINEZ DE PIRIJZ, citándose a los 
herederos, acreedores y demás interesados para, 
que comparezcan dentro de treinta días, a de- 
ducir en forma sus derechos ante este Juzgado, 
habiéndose habilitado la próxima Feria Judi- 
élal Mayor al solo efecto de estas publicació- 
mes. —. Salto, Diciembre 28 de 1957. — Altillo 

- D'Angelo, Actuario. 


1) $12.00 J0/pub. 300 fn.11-v.en.22. 
WDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Segundo 'Pur- 
ho, se hace saber la apertura de la sucesión de 
AGUEDA LEVAGGI DE OLAZAÁBAL, citándo- 
se a los herederos, acreedores y demás intere- 
sados para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir qn forma sus derechos ante este 
Juzgado, habiéndose habilitado la próxima e- 
ria Judicial Mayor al solo efecto de estas pil- 
blicaciones. — Salto, Diciembre 30 de 1957.— 
Atilio D'Angelo, Actuario. . 
EN] $12.00 10jpub. 301 En.Jl-v.en.22. 


A AAA 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SAN JOSÉ 
—. Por disposición del señor .uez 
Lotrado de Primera Instancia de este Departa- 
mento. se hace saber la apertura de la sucesión 
de ANGELA FRANSIS DH SFEIR, citándose 
n los herederos, acreedores y demás interesados 
para que comparezcan dentro de treinta Glas, 
a deducir en forma sus derechos ante este Juz- 
gado, Se hace constar que ha sido habilitado 
el Ferlado Mayor a los efectos de las publica- 
San José, Diclembre 31 de 1957. — 


EDICTO: 


ciones. -— 
Arturo F. Echevarría, Actuario. 
1) $12.00 10[pub. 167 En.9-v.en.20. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este Depar- 
tamento, de hace saber la apertura de la su- 
cesión de EUTASQUIO FELICIANO ACOSTA 
ALFARO, citándose a los herederos, acreedo- 
Tes y demás interesados para que comparez- 
can dentro de treinta días a deducir en for- 
ma sus derechos ante este Juzgado. Se habl- 
1116 el Feriado Mayor a los efectos de las pu- 


blicaciones. — San José, Diclembre 26 de 1957. 
«— Arturo F. Echevarría, Actuario Adjunto, 
1 $12.00 10|pub. 30 En.7-v.en.17. 
A 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este Depar- 
tamento, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de RAMON GIL CARABALLO RODRI- 
GUEZ, citándose a los herederos, Acreedores 
y demás interesados para que comparezcan den- 
tro de treinta días a deducir en forma sus 
derechos ante este Juzgado. — Se habilitó el 
próximo feriado mayor. San José, Diclem- 
bre 9 de 1957. — Arturo F. Echevarría, Actua- 
rio Adjunto. 

1) Ñ 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este Depar- 
tamento, se hace saber la apertura de la Su- 
ecsión de LUCAS GONZALEZ CABRERA o LU- 
CAS GONZALEZ, citándose a los herederos, 
nereedores y demás interesados para que com- 
parezcan dentro de treinta días a deducir en 
forma sus derechos ante este Juzgado. — Se 
habilitó el próximo feriado inayor, — San Jo- 
sé, Diciembre 9 de 1957. — Arturo PF. Echeva- 
rría, Actuario Adjunto. 

1 $12.00 10/pub. 82 En.7-v.en.17. 


$512.00 10|pub. 81 En.7-v.en.17. 


UDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de este Depar- 
tamento, se hace saber la apertura de la su- 
cesión de JUANA NADOTTI DIE PORTILLO o 
JUANA SECUNDINA NADOTTI DE PORTI- 
LLO, citándose a los herederos, acreedores y de- 
más interesados para que comparezcan dentro de 
treinta días a deducir en forma sus derechos 
ante este Juzgado. — Se habilitó el ferlada 
mayor a los efectos de las publicaciones. — 
San José, Diclembre 24 de 1957. — Arturo F. 
Echevarría, Actuario Adjunto. . 

1) $12.00 10|pub. 83 En.7-v.en.17. 


EDICTO, — For disposición áel señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de este Departa- | 
mento, se hace saber la apertura de la sucesión : 
ANGEL RODRIGUEZ ILLESCAS . 


de YVANDIDO 
o CANDIDO RODRIGUEZ o CANDIDO AN- 
GET RODRIGUEZ, citándose a los 


noreedores y demás interesados para wue Ccom- 


parezcan dentro de treinta días, 
forma sus derechos ante este Juzgado. Se ha 
habilitado el Jeriado Mayor a los efectos de las 
publicaciones. 
1957. 
Junto. 


erederos, * 
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a deducir en 
— San José, Diciembre 24 de 
— Arturo F. Echevarría, Actuario Ad- 


D- $12.00 1O[pub. 20331 Dic.31-v.en.-3, 


A A A A —— 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


DE SORIANO 
EDICHO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de IG- 
NACIO ZUBIZARRETA, citándose alos in- 
teresados para que comparezcan dentro 
treinta días, a deducir sus derechos ante esto 
Juzgado. Al solo efectos de “las publicaciones 
ha, sido habliitado el próximo Feriado Judi- 
clal. 
Horacio A. Cazalás, liscribano Actuario. 


de 


Diciembre 26 de 1957. 


Mercedes, 
1) $12.00 l0jpub. 443 En.14-v.en.24 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Imstancla de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de RI- 
CARDO RIVAROLA PEIRANO o RICARDO 
RIVAROLA, citándose a los interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, A de- 
ducir sus derechos ante este Juzgado. Al solo 


efecto de las publicaciones ha sido habilitado 
el próximo Feriado Judicial. — Mercedes, 1i- 


clembre 28 de 1957, -— Dra. Luisa Elduayen 
Varela, 


Actuaria Adjunta. 


1) $12.00 10jpub. 441, En.14-v,en,24. 
ADICTO. — Por disposición “del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Soriano, “ue 


hace saber la apertura de la sucesión de EL- 
VIRA LUISA GUIGOU DE CANDAO, cltándo- 
se a Jos interesados para que comparezcan del- 
tro de treinta días, a deducir sus derechos 
ante este Juzgado. Al solo efecto de las pu- 
blicaciones ha sido habilitado el próximo Fe- 


riado Judicial. — Mercedes, Diclembre 28 de 


1957. — Horacio A. Cazalás, Escribano Ac- 
tuarlo. 


ES) $12.00 10/pub. 440 En.14-v.en.2%. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Soriano, Se 


hace saber la apertura de la sucesión de ALA- 
RIA o MARIA MAGDALENA BUSCHIAZZO 
DE RAMEAU, citándose a los interesados para 
que comparezcan dentro de treinta días, a de 
ducir sus derechos ante este Juzgado. Al sulo 
efecto de las publicaciones ha sido habilitado 
el próximo Feriado Judicial. — Mercedes, Di- 
clembre 28 de 1957. — Dra, Lulsa Elduaycn Va- 
rela, Actuaria Adjunta. 
19) $12.00 '10jpub. 439 Jin.14-v.en.24. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, :e 
hace saber la apertura de la sucesión de EMIl- 
LIO GUIGOU, cittándose a los interesados pa- 
ra que comparezcan dentro de trelnta días, 
a deducir sus derechos ante este Juzgado. Al 
solo efecto de las publicaciones ha sido habl- 
litado el próximo Ferlado “udicial. —- Merce- 
des, Diciembre 28 de 1957. -— Dra, Luisa Jl- 
duayen Varela, Actuaria Adjunta. 

1 $12.00 10/pub. 438 Yn.14-y.en,24. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucestón de EU- 
GENIO HIPOLITO GRAÑA, citándose a los in- 
teresados para que comparezcan dentro de 
trelnta -días, a deducir sus derechos ante este 
Juzgado. Al solo efecto de las publicaciones ha 
sido habilitado el próximo Feriado Judiclal. — 
Mercedes, Diciembre 26 de 1957. — Horacio A. 
Cazalás, Escribano Actuario. 

1) $12.00 10Jpub. 50 En.4-v.en.18. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Tostancia de Soriano, se 
hacé saber la apertura de la sucesión de IG- 
NACIO LIMA, citándose a los interesados, para 
que comparezcan dentro de treinta días a de- 
ducir sus derechos ante este Juzgado. Al solo 
efecto de las publicaciones ha sido habilitado 
el próximo Ferlado Judicial. — Mercedes, Di- 
clembre 26 de 1957. — Horacio A. Cazalás, Es- 
cribano Actuario. Ñ 

1) $12.00 10|pub. 51 En.4-y.en.16. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de 
FRANOISCA SCIAINI Oo FRANCISCA SCIATNI 
METHOL, citándose a los Interesados, para que 
comparezcan dentro de treinta días a deducir 
sus derechos ante este Juzgado. Al solo efecto 
de las publicaciones ha sido habilitado el próxi- 
mo Feriado Judiclal. — Mercedes, Diciembre 20 
de 1957, — Horacio A. Cazalás, Escribano Ac- 


tuario. - 
y) $12.00 10jpub. 52 En.£-v.en.16. 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de BA- 
SILIO VICENTE SAS80O, citándose a los intere- 
sados para que comparezcan dentro de treinta 
días a dediúcir sua derechos ante este Juzgado. 
Al solo efecto de las publicaciones ha sido ha. 
bilitado el próximo Feriado Judicial. — Mere 


des, Diciembre 21 de 1957. — Horacio A, Carakís, : 


Hscribano Actuarlo. . 
1) $12.00 10/pub. 53 En.4-y.en. 6. 


9. 


Enero 16 de 1958 


EDICTO. — Por disposición del sefior Juem 
Letrado de Primera Instancia de Sorlano, £6 Da 


pon ÁÓ_hQRm_R——¿eo£QÓ£óÓóóó OA e 


ce saber lea apertura de la sucesión de CEFE+ | 


RINA OTAZU Dir ARNALDE, citándose a los. 
interesados para que comparezcan dentro dé, 
treinta días a deducir sus derechos ante este! 
Juzgado. Al solo efecto de las publicaciones ha. 
sido babilitado el próximo Feriado Judiclal. — 


Mercedes, Diciembre 18 de 1957. — Dra. Lulss 
Elduayen Varela, Actuarla Adjunta, 


1) 
EDICTO: — Por disposición del señor Juez 


$12.00 10]pub. 54 En.4-v.en.16. 


Letrado de Primera Instancia de Soriano, se 
hace saber la apertura de la sucesión de LAURA 
CLARA, citándose a los interesados para que 
comparezcan dentro de noventa días, a deducir 
sus derechos ante este “uzgado. Al solo efectal 
de las publicaciones ha sido habilitado el prów 
ximo Feriado Judicial. — Mercedes, Diciembre 
18 de 1957. — Jloracio A, Cazalás, Escribana % 
Actuarlo. É 


1) $36.00 30/pub. 20311 Dic.31-v.feb.5. 
JUZGADO DE PAZ DE TA 13% SECCION 


DE SORIANO 
EDICTO, — Por disposición del suscrito Jues 


la sucesión de dofia ISABJiL. 
citándose y emplea 


ta días, comparezcan ante esta Oficina 2 de. 


ducir sus derechios en forma. -—- Habilítase el 
feriado mayor. 


— Cardona, Diclembra 14 de 


1957. — Luis A. Ruseh, Juez de Paz de 1% 


sección judicial de Soriano. 


1) $12.00 10]pub. 718 En.7-v.en.17. 
A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TACUAREMBO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juex 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
don SANTOS MAURICIO SILVA SOTTO, citán. 
dose a los herederos, acreedores y demás intere. 
sados, para que comparezcan ante este Juzga- 
do, dentro del término de treinta días, A Ú€= 
ducír en forma sus derechos, bajo apercibimiena 
to. Al solo efecto de estas publicaciones, habi. 
lítase la próxima Ferla Judicial Mayor. — Ta- 
cuarembó, 23 de: Diciembre de 1957. — Raúl 


Ferreira, Actuarlo. 


1) $12.00 10/pub. 4 En.4-v.en.16. 

EDICTO. -—- Por disposición del señor Jues 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
5e hace saber la apertura de la sucesión de don 
DOMINGO OLIVERA, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados, para que com- 
parezcan ante este Juzgado, dentro del término 
de treinta días, a deducir en forma sus dere 
chos bajo apercibimiento. Al solo efecto de ES. 
tas publicaciones, habilítase la próxima Ferla 
Juátclel Mayor. — Tacuarembó, 20 de Diciem= 
bre de 1957. — Raúl Ferreira, Actuario. 

1> $12.00 10/pub.y5: En.4-v.en.16, 


EDICTO. — Por disposición del señor Juen 
Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó, 
se hace saber la apertura de la sucesión de 
dofíia AMADA LEOCADIA REBUFFO MARTI. 
NEZ Dl OLIVERA, citándose a los herederos, 
acreedores y demás interesados para que com 
parezcan ante esto Juzgado, dentro del término 
de treínta días, a deducir en forma gus dere 
chos, bajo apercibimiento, Al solo efecto de es 
tas publicaciones, habilítase la próxima Feria 
Judicial Mayor. — Tacuarcmbó, 26 de Diclem- 
bre de 1957. — Raúl Ferreira, Actuario, 

1) $12.00 10]pub. 6'En.4-v.en.16, 


A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE EREINTA Y TRES 
EDICTO, — For disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Treinta y Tres 
se haco saber la apertura de la sucesión de 
UCLOTILDE ACOSTA DEN PIERETRA 0 Cit 
TILDE FLORIPE ACOSTA o CLOTILDE EP. 
ACOSTA, citántose a los herederos, acreedorss y 
demás interesados para que comparczcan dertró 
de treinta días a deducir en forma sus derechos, 
Se habilitó el feriado a los efectos de la pu- 


blicación. — Treinta y Tres, Diciembre 31 de 
1957. — Hugo D. Goyenola, Actuario, 
1) $12.00 10|pub. 333 12n.13-v.en.23. 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 


Letrado de Primera Instancia de "Trelnta y Tres, 
se bace saber la apertura de la sucesión de 
ESTAFANÍA ARRUTI DE BATISTA, cltánio. 
se a los. herederos, acreedores y demás intere 
sados para que comparezcan dentro de treinta 
días, a deducir en forma sus derechos. Se ha- 
bilitó la Feria Mayor a los efectos de las pu- 
blicaciones. — Tretpta y Tres, Diciembre 20 
de 1957. — Hugo D: Gioyenola, Actuario, 
1) - $12.00 JOlpub. 258 l0m.10-v.en.21. 


Hi 


2-Caducidad de promesas de 
- Compras y venias 


VILLA EL ESTANQUE Y RETA 201 
CARLOS MARÍA AYALA 
Aviso: De acuerdo con lo dispuesto por el 
ertículo 10 de la Ley 9.099 de 20 de Setiemá 
bre de 1933, y habiendo transcurrido el térmi. 


de Paz de la 13% sección juálelal del Departa- . 
mento de Soriano, se hace saber al público la 
apertura de 
GUERRERO DE TROCHE, 
zándose a todos los herederos, acreedores y de. 
más interesados, para que en un plazo de trein- 


dro Peralta, Manzana, D, solar-N.o 8; Angel] 


, solar “'N.o .8; Teófilo Wilfredo Abad, Mans | 


: la: última 


. inscriptas en el Registro respectivo con el nú. 


- tratar la sigiplente orden del día: 


ferido sin que-se haya efectuado el pago de 
las cuotas del precio de compraventa de” los 
-Bolares ubicados en la 72% Sección Judicial del 
Departamento de Canelones, paraje “villa el 
'Estanque” y “Ruta 101”: . 

- Ramón C. Viera, Manzana A, solar No 3; 
, Catarivas y Millán, Manzana. A, solar N.o 5; 
Santos Galante, Manzana B, solar N.o 8; Pe. 


Núñez, Manzana F, solar N.o 4; Galindo Váza 
quez, Manzana F, solar No 22; Luisa C. de 
“Espíndola, Manzana F, solar N.o 25; Wasbing» 
«ton Garro y Adúsla Silvera de Alvarez, Man. 
zana H, solar No 18; Cecilia Orlque, Manzana 


.zena E, solar N.o 4. . - . 
Ss hace saber a los mencionados promiten»= 
tes compradores, a sus herederos O ecausaha. 
bientes, que transcurridos 15 días después de 
publicación: habrán caducado sus 
derechos, — Carlos M. Ayale, Mercedes 887, 
$48.00 15ipub. 20255 Dic.-28v.en.16, 


“PARQUE DEL PLATA 5, A? 

Se hace saber Aída Viñan' de Salerno, prome- 
tiente-compradora del solar 9 de la manzana 
306;.4 María del Carmen Berta y Martha Diver | 
Josefa. Buscio - Caballero, prometientes-compra.- 
doras del solar 20 de-la manzana 22; a Enr- 
que Víctor Salerno, prometiente-cómprador del 
solar 29 de la manzana 97; a: Juan M. Wigman, 
- prometiente-comprador del solar 6 de la manza- 
na 307; y a María Estela Bulacio de Lestrado, | 
prometiente-compradora del solar 4 de la man- 
Zena 336, todos del Balneario “Parque del Pla. 1 
ta”, cuyas ' promesas de compra-venta fueron 


mero 1366 del LO 36;. 1735 del LO 38; 1356 del | 
Lo 36; 1065 del Lo 37; y 15 del L9 41, respec- 
tivamente; y se hace saber también a Rómulo 
Mario Aza Fernández, prometiente-comprador. 
del solar 6 de la manzana 309;-4 Ruben W, Ama- 
relle Benítez, prometiente-comprador del solar 10* 
de la manzana 270; y a Enrique Cedrés Rodrí.] 
guez y Carmen Eugenia Rodríguez, prometien- 
tes-compradores del solar 17 de la manzana 545, 
también del Balneario “Parque del Plata”, que 
de falta de pago de las cuotas convenida du- 
Sante el piazo establecido por el artículo 10 
de la Ley 9.099, ha determinado la caducidad úe 


las promesas de compra-venta, referentes a esos | 
: Solares, En consecuencia, a los 15 días siguilen.: 


tes al-de la última publicación de este aviso, 
quedarán operadas dichas caducidades. — Mon- 
tevideo, 9 de Enero de 1958, — Por. “Parque 
del Plata S.'A;” — Juan C. Viapianma, Escri- 


EN $60.00 15]pub. 268 En.11-y.en.28. 
_3-Convecatorias Comer- 


ciales 


MOLINO CARMELO S, A. . 

Se cita a los señores accionistas de “Molino 
Carmelo 5. A.” para la asamblea anual ordina- 
tía a realizarse el día 1% de Febrero de i£58, 
a. ias 16 y 30 en la sede social, calle José P.] 
¡Varela N?% 604 de la cludad 'de Carmelo, para 


lo Designación. de un señor accionista para 
firmar el acta de la asamblea; 20 Consideración 
de la memoria anual del Directorio; 32 Consi- 
deración del informe de la Sindicatura; 49 Hsu 
tado de situación de la empresa al 31 de Octu-| 
bre de 1957; 59 Cuenta de pérdidas y ganancias 
al cierre del tercer ejercicio operado al 31 de 
Octubre de 1957;' 6% Honorarios el Directorio y] 
Sindicatura; 72 Distribución de 
del tercer ejercicio. . 
Nota importante: Se recuerda a los señores 
accionistas que para concurrir a la asambiea, 
cuya convecaioria antecede, deben registrer y 
- depositar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, caile José P. Varela N9 604 de la eu... 
dad de Carmelo, hasta 48 horas antes de :a fl- 
Jada para constituirse la misma (artículo 28) 
El Directorio. : : . o 
3. $21.00 5jpub. 4717 En.15-7.en.20. 


MEDANO TENNIS CLUB $, A, 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ] 


Se convoca a los señores accionistas a asam-! 
blea general extraordinaria que se realizará en 
. la sede social de San Rafael, Punta del Jste, 
el día lo de Iebrero próximo a las 20 horas,| 
paar tratar. la siguiente orden del día: Í 
.1) Designación de dos accionistas para Eto. | 
rizar el arta de esta asamblea; 2) Reforma de 
loa estatutos sociales. . . 
: Nota: Se 


tos que les corresponda a cada uno de acuerdo 
con las acciones suscriptas. , . 

El quérum- se formará con la presencia . de 
la mitad más una de las acciones suscriptas, pe- 
To en el caso de no llegarse. a ese número a la? 
hora fijada, la asamblea podrá constituirse me 
día hora después com el número de accionia. 
tas presentes (artículo 13 inc. C), — "unta 
Gel Este, Enero 6 de 1958. -. e 

D. 382.00 15/pub, 475 En.i5-v.sn.3i, 


AA AA 
fío de cuatro años fijados por el artículo re- 2 


las utilidades | 
: y Po Jaeopoldo 


cuenta de pérdidas y ganancias, 
| tes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de] 
1957; 20) Distribución .de utilidades; 3%) Ylec- 1 
ción dé Síndico y Síndico suplente artículo 99); 
49). Elección de un -Director; 5%) Designación 
de dos accionistas 
asamblea. 


DIARIO OFICIAL 


 MEDANO TENNIS CLUB $. A, 
ASAMBLEA GENHKHRAL ORDINARIA 
Se convoca a los sefiores accionistas 


Be realizará en 
Punta del Este, 
a las 19 horas, 
del día: 

rizar, 


con sus firmas, el acta de esta asamblea; 


2) Informe de la Comisión Sindical; 3) Conti- 
balance anual y cuentas 
“Uco 
suplentes y los tres 
Comisión Sindical. 
Nota: Para tomar parte en la asamblea, Jos 
retirar con tres aías | 


deración de 'la memoría, 
de pérdidas y ganancias; 4) Elección de 
Directores titulares, diez 
miembros que integrarán la 
señores accionistas deberán 
úe anticipación, de acuerdo con .el inciso 4.) 
del artículo 13 del estatuto social, la boleta que 
los acredite como tales y el número de votos 
que les corresponde a cada uuo de acuerdo con 


j las acciones suscriptas, 


El quórum se formará con la presencia de la 
mitad más una de las acciones suscriptas, pero 
en el cosa de no llegarse a ese número a la 
hora fijada, la asamblea podrá constituirse me. 


dia hora después con el número de accionistas | 


presentes (artículo 13 inc. C), — Punta del 
Este, Enero 6 de 1958. j . 
3) $48.00' 15|pub. 474 En.15-v.en. 31. 
MOBILUX 1 y C. $. A. 

: SEGUNDA CONVOCATORIA 2 

Se cita a los accionistas de Mobllux L yc, 
S. A. para la asamblea general oxtraordinaria 
a realizarse el 28 del corriente, a las 9 “0ras, 
en el local de 13 de “ulio 1628, esc. 5, para 
tratar la siguiente orden del día: 

19 Informe del lirectorio y 
pecto a la situación de la Sociedad: 29 Disolu- 
ción. de la Sociedad y procedimiento para la 
misma; 39 Designación de áos.accionistas para 
firmar el acta, 

De acuerdo al artículo 42 de los estatutoz, 


para asistir a la asamblea deberán depositarse | 


las acclones o certificados, con tres álas hábiles 
Ge anticipación, por lo menos, a da fecha de la 
asamblea, en 18 de Julio 1628, esc. 59, pis0 1%... 
El Directorió. . : 
3) $9.00 3ipub. 46% En.15-v.en.17. 
INDUSTRIAS HARINERAS $. A. 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARI 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 32 
de los estatutos sociales, el Directorio de In- 
dustrias Harineras S, A., convoca a los señores 
accionistas para la asamblea géneral ordinaria 
a realizarse el .i5 de Febrero de 1938, a las 
18 horas, en su sede social de la Avenida Asen- 
cio esquina Tacuarembó úe la ciudad de Doz 
lores, para tratar el síguiente orden del «1a: 
19 Lectura del acta de la asamblea anterior; 


] 20 Designación de dos aciconistas para firmar 


el acta de esta asamblea, practicar el esc-uuti. 
nio y proclamar el resultado de la' elección a 
efectuarse, 3% Informe del Síndico; 4% Jonsi= 
deráción de la memoria, balance general, :uen- 
ta de pérdidas y ganancias y distribución de 
utilidades del ejercicio terminado el 30 de No. 


viembre de 1957; 5% Elección de tres Directores. 
y seis suplentes para. el período 1958-59 Cartícu- | 


los 16 y 17 de los estatutos); 60 Elección de 
Síndico y dos suplentes. 

Se previene a los señores “accionistas: 

A) Que para constituir la asamblea deberá 
estar representado el 50 o/o del capital integra- 
do; B) Que si transcurrida media hora e la 


señalada no $e alcanzase el número necesario 


la asamblea seslonará con los presentes (ar- 
tículo 38 de los estatutos); 


cado de depósito. bancario hasta con 72 horas 
de anticipación (artículo 35). — Dolores, nera 
de 1958. — 1. Santiago Escandell, Presidente. — 
Hirschy Sosa, Secretario, 


' CORPORACION AGROPECUARIA 
: URUGUAYA $. A, , 


Convócase a los señores accionistas para la] 
asamblea. 
| el-día 29 de Enero de 1958 a las 10 y 30 horas, 
Jen la sede social Mislones N9 1488 a efecto 
q de considerar la siguiente orden del -día: 


general ordinaria que tendrá lugar 


19%) Consideración de la memoria, balance y 


para firmar el acta de la 
Depósito de acciones: Hasta el 


de 1358. — El Directorio. 


$15.00 5lpub. 430 En.14-v.en.18, 


APA A o e 


E. S 


Ñ Cc, IL «A a 
COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA 


SUD - AMERICANA $. A. 


Se convoca a los señores accionistas para la 


j asamblea general extraordinaria que tendrá Ju- 
gar el 27 de Enero de 1958, a la hora 18 en la 
calle Juan Carlos Gómez 3479 esc, 50, a los 
efectos de considerar la siguiente orden- el 
día: j ” * 


10 Memorias y balance general; 2% Eleccióñ : 
de nuevo Directorio; 30 Designación de dos ac 
cionistas para firmar el acta de la asamblea. 


Depósito de acciones hasta el 23 de Enero de 
Bb $840 Tipub. 419 En.14-y.en.2. 


e NAAA 


) COL de esta | 
Institución a asamilea general ordinaria, que 1 
5u sede social de San Zafael, 
el días 10 -de Febrero próximo. 


para tratar la siguiente urden 
1) Designación de dos accionistas Para amto- | 


| Socieáad, 


del Síndico rez. 


C) Que deberán | 
depositar sus acciones o presentar el certifi., 


$16.20- 3[pub. 488 Nn.15-v.en.17. e 


correspondien- 


28 de Enero; 


PTTNTTTT 41 


Dr 


PAJARITO SOCIEDAD AÁNONIM 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

, Primera convocatoria : : 
_De conformidad 
ticulo 19 de los estatutos sociales, se convoca 
a los señores accionistas A la 


cillo de la Emprega, Avenida '8 de Octubre nú 


den del día;. 
trol Designación de dos accionistas 

0 
27); 29 Memoria, balance general, 
pérdidas y ganancias e informe del Síndico; 
$ Designación del Síndico titular y Bupiente 
Que actuarán en el presente ejercicio, 

Se previene 
acuerdo con el artículo 


terminado 
que 
dido 
torio, 

3 $12.60 3|pub. 420 En.14-v.en.,6. 


COMPAÑIA SWIFT. DE MOTTEVIDEO $£. A. 

De conformidad con lo determinado en el ar.. 
tículo 20 de los estatutos se convota a los 
accionistas- de la Compañía Syiit de Monte= 


en esta convocatoria, las accloney 
posean o un certificado de depósito exten. 


video S. A, para una asamblea general extra. : 
ordinaria que: tendrá lugar el día 28 de Enero - 


de 1958 a jas 11 horas en sus Oficinas de Punta 
de Lobos, Cerro, Montevideo, para tratar los 
asuntos siguientes: . 
lo Medidas a adoptarse frente a la actual 
situación económica de la. Empresa y const. 
deración : de lo previsto en el artículo 32 do 


los- estatutos; 2% Nombramiento -de 2 accionis. * 


tas para suscribir el acta con el Directorio. 
Los accionistas que deseen concurrir a esta 
asamblea deberán inscribir y depositar sus ac= 
clones o un certificado que acredite su dúepó- 
sito en.un Banco, en la Secretaría de la So. 
ciedad por lo menos tres días antes de la 
reunión, -— Montevideo, Enero 9 de 1958, — 
El- Directorio. . 
3) $24.00 10/pub. 413 En.l4-v.en.24, - 
O NÓ 


BANCO POPULAR DEL URUGUAY 
AS LEA GENERAL ORDINARIA 
Se convoca a los señores accionistas del Banco 
Popular - del Uruguay a la aramblea general - 
ordinaria que se celebrará el día 30 del corrién- 
te a-las 18 y 30 horas, en el local soclal calle 
25 de Mayo N9 402, para tratar la siguiente 
orden del día: . 
Designación de dos accionistas para controlar 
el quórum, consideración de la memoria del 
Directorio, del balance general, de la cuenta de 


mero 4811, a fin de considerar la siguiente Or.=. 


para Con. : 
lar y firmar el acta de la asamblea (artículo : 
cuenta de - 


8 los señores accionistas que ge * 
X 24 de los estatutos so= * 
ciales, deberán depositar en la Secretaría de la : 

con tres días de anticipación al de. - 


por una institución bancaria, — El Direc. . 


ganancias y pérdidas, de la «distribución e - 


utilidades y del informe de la Comisión de 
Cuentas correspondientes al 55% ejercicio, Elez. 
ción de dos Directores titulares. y dos titula- 


Designación de tres accionistas para firmar el 
acta. - 
Para poder tomar parte en la asamblea dos" 


- accionistas deberán depositar sus acciones, 0 Cor 


tilicados de depósitos de éstas en, otros Bancos, 


en las Cajas de la Institución hasta dos días . 


antes de la fecha fijada para la asamblea, - 00 
mo lo dispone el artículo. 14 de los estatutos, 
-— Montevideo, Enero 10 de 1958, — El Secre-. 
tarto. C A 
13) $28.00 8jpub. 418 Hn,14-v.en.22. 
EVEBA SOCIEDAD: ANONIMA COMERCIAL 
De, acuerdo con “el artícuio 10 de los estatu- 
tos el Directorio de_la compañía Evera Socle- - 
dad Anónima Comercial, convota a los señores, 
accionistas para la asemblea general ordínería 
que tendrá lugar el día 30 de linero de 1958 
a las 17 y 30 horas, en el local de.1a calle * 
Zabala 1542, séptimo piso, Montevideo, con el 
objeto de tratar la siguiente orden del día: 
l.oy Consideración y aprobación de la me- 
moría, balance general, cuenta. de ganancias y 
pérdidas y proyecto de distribución de utili- 


“dades correspondientes al ejercicio cerrado el 


30 de Setiembre de 1957; 2.0) Nombramiento ds 
dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 
Se previene a los sefícres accionistas que pa- 


J ra formar parte de las asamblea (artículo 14 


de-los estatutos)” deberán depositar en la .Se- - 
cretaría de le Soctedad las aeclones que po- 
gean o bien presentar comprobantes de que se - 
hallan depositadas en un establecimiento ban-- 
carlo o de otra índole del paía o del extran-. 
Jero, con no menos de tres días de anticipa- 
ción a la. fecha de las asambleas. — Montevi- 
deo, Enero 9 de 1958, ——- El Directorio, 
3) $32.00 i0/pub. 401 En.13-v.en.22, 


ESTANCIAS JULIO MAIJLHOS $. A. 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De acuerdo con el artículo 40 de loa estatu- 
tos sociales, se convoca a los señores accionis- 
tes para la asamblea general extraordinaria, a. 
celebrarse el día martes 21 de Enero de 1952, 
a las 17 y 30 horas, en la sede social, Avda. 
Gral Rondeau N0 1715, para considerar el si- 
gulente orden del día: . Po . 
1? Autorización al Directorio para Otorgar 
una opelón de venta del iimmueble padrón ná- 
mero 10.536, ubicado en la 8a Sección Judicial 
de Montevideo; 22 Designación de dos acciecnis- 
tez presentes para aprobar y firmar el acta de 
esta asamblea. : . 
Los accionistas. deberán depositar sus acclo- 
nes en la sede socíal, cof una anticipación na 


Tes y dos suplentes de la Comisión de Cuentas, * 


- 


a 


4 


roo 


. A AAA 
Mos 


racnor a tres días a Ta fecha de a asamblea e 


"Por resolución “el Directorio: Roberto Halo, 
sidente. : 
de $30.00 15|pub. 20378 En.2ven.2. 


PR occ  — - 
FASUCAS. A 


Se convoca a los señores accionistas as la So. 
veledad Anónima Pabuca para la asamblea gene- 
al ordinaria que tendrá lugar en el local de 

náréz, Deprtamento de Canelones, el día 27 de 
Enero de 1958, a les 9 horas, para considerar el 
isuiente orden del día: 
emoria del Directorio; Balence general al 30 
de Setiembre de 1957; Cuenta de ganancias y 
pérdidas; Distribución de utilidades; Redistri., 
bución de reservas; Retribución al Directorio; 
Fiscalizadores y Bn designación; Directores: fi. 
fación de número y su designación; Elección de 
accionistas para que firmen el acta de la asam. 
blica. 
 hóta: Be previene a los señores accionistas 
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
27 de los estatutos, para tomar parte en la 
asamblea deberán presentar sus acciones O cer. 
tificado de depósito en un banco del país o del 
extranjero, en las oficinas de la socledad con 
tros días de anticipación por lo menos, a la fe. 

- cha señalada para la asamblea. — Canelones, 

Ercro 7 de 1958. 

3) $19.20 8jpub. 227 En.10-v.en.18. 
Poo A 
JOYERIA ROSELLO $. A. 

De acuerdo con los artículos 26 y 27 de los 
estatutos sociales, se convoca a los accionistas 
ara la asamblea general ordinaria a realizarse 
Éri el local de Sarandí 624, el 28 de Enero de 
]953 a las 10 horas, para tratar la siguiente Or- 
flen del día: 
* 19 Lectura del acta anterior, consideración de 
da memoria; balance general, cuenta de resulta- 
«dos y proyecto de distribución de beneficios! 
Lo Remuneración al Síndico; 39 Designación de 
índico y suplente; 49 Designación de dos ac- 
glonistas para firmar el acta. 

"Para tomar parte en la asamblea los acelo- 
nistas deberán depositar sus acciones en la Caja 
de la Sociedad con dos días de anticipación a 
la misma. . 

3) $15.09 S5ipub. 283 En.11-v.en.l16. 


A a, 


QUIMICAS URUGUAYAS 
“DUPERIAL” 

Se convoca a los señores acelonistas de la SO. 
ciedad Anónima Industrias Quimicas Úruguayas 
*“Duperial” para la asamblea general ordinaria 

+ que tendrá lugar en el local de la Avenida Gral: 
Rondeau 2050, Montevideo, el 23 de Enero de 
1958, a las 11 horas para considerar el Slguien. 
te orden del día: 

-Memorta del Directorio; Balance general al 
30 de Setiembre de 1957; Cuenta de ganancias 

pérdidas; Distribución de utilidades; Retribu- 
élón al Directorio; Fiscalizadores y €u desig.. 
mación; Directores: fijación de número y su de- 
signación; Elección de acclonistas para firmar 
el acta de la asamblea 

-Nota: Se previene a los soñores accionistas 
que de acuerdo con lo dispuesto en el ertículo 
go de los estatutos, para tomar parte de la asam. 
blea deveránm presentar sus acciones o un Cer. 
tificado de depósito de las mismas en un ban, 
co del país o del extranjero, en las oficinas te 
la Sociedad con tres días de anticipación por 
lo menos, a la fecha señalada para la asamblea. 
>- Montevideo, Enero 3 de 1958. 

3) $22.40 8]pub. 228 En.10-v.en.18. 


INDUSTRIAS 


CAJA POPULAR DE SAUCE 

- De acuerdo a lo que establece el artículo 35 
e los estatutos sociales, se convoca a los $e- 
iores accionistas para la asamblea general Oor- 

nerta a realizafse_en el local del Club Artigas 
é Sauce calle C. René González esquina Car- 

elo González, el día 8 de Febrero de 1953, u 
ía 16 horas, para considerar la sigulente orden 
del día: . 

1% Designación de dos accionistas a los efectos 
stablecidos en el artículo 41; 29 Consideración 
e la memoria, balance general, balance de re- 
éultados, proyecto de distribución de utilidades 
'grrespondiente al undécimo ejercicio cerrado al 
Si Ge Diciembre de 1957 e informe del Síndico; 
3e Proceder a la elección de tres titulares y 
jete suplentes para integrar el Directorio, elec- 
ión de Síndico y su Buplente. 

Los accionistas que deseen asistir a dicha 
tsamblea deben cumplir con lo. prescripto en 
él articulo 38 de los estatutos. — Sauce, Enero 


dle 1958, 
3) $18.00 5|pub. 2% En.1i-v.en.l16. 


A —_ _ __ _ ___—_-__>_>__ =>  __-----= 


S. A. HOTELES DE ATLANTIDA 


_ PRIMERA CONVOCATORIA 

fle convoca a los señores accionistas de la 
6. A. Hoteles de Atlántida, para la asamblea ge- 
heral ordinaria que se celebrará el 23 de Enero 
de 1958, a la hora 18 y 30 minutos, en el local 
social de la calle Soriano 1286, para considerar la 
Siguiente orden del día: 

1.0) Consideración del Balance General, Cuérn» 

e de Pérdidas y Ganancias y la memoria res- 

ectiva del ejercicio social terminado el 30 de 
«Junio de 1957; 2.0) Designación de dos accionis- 
tas para firms? el acta de la asambles. 

Se previene a los sefiores accionistas que de- 
kerán inscribir y depositar sus acciones en el 
Pros ap la Sociedad, calle Soriano 1286, por 


menos tres días antes de la celebración de 
a Ssamblea. — Fl Directorio, 


3) $20.00 10ipub. 267 En.11-y.en.22, 


o DIARIO OFICIAL 


AA 


A-Dirección de Necrópolis 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DZ 
DE MONTEVIDEO . 
DIRECCION DIE NECROPOLIS 


Habiéndose presentado ante e€sta repartición 
los señores: Margarita Molinari Marengo de 
Rava, Rosa Molinari Marengo de Curbelo, Juan 
José y María Estier Molinari Marengo, solici- 
título del nicho N?% 1997 del Ce- 
por extravío del plimiti- 
vo, se hace pública esta petición, praviniéndo- 
Se 4 quienes se creyeren con derecho, que tle- 
Ge piazo para interponer 
cualquier recurso. — Vencido dicho término 
se procederá como se deja solicitado. A 
e Al - 


tando nuevo 
menterio del Buceo, 


nen noventa días 


tevideo, 27 de Diciembre de 1937. 


rección. 
4) $108.00 60/pub. 391 En.13-v.my.8. 


Habiéndose presentado ante esta repartición 
los señores ALEJANDRO JOSE y JORGE MOl- 
SES de FERRARI y LUISA ISIDORA de FE- 
RRARI de DI LANDRO en su carácter de 
usuarios del Sepulcro No 67 del cementerlo del 
con destino al 
Osario General procedentes del local mencio- 

O 
tiide Mónica, Juan Carrara, Elvira Caldas de 
García y Antonio Blanco Tasende, se hace pú- 
blica esta petición, previniéndoss a qulenes 'se 
ereyeren con derecho que tienen 90 días de pla- 
zo para trasladarlos a otro local. Vencido dicho 
término se procederá como se solicita. _— plon- 
— La rec 


Norte, solicitando trasladar 


nado, los restos de: Carlos María García, 


teyideo, 30 de Octubre de 1957. 
ción, 
4) $144.00 90lpub. 18052 Nov.22-y.m2z.12, 


DIRECCION DE NECROPOLIS 


Habiéndose presentado aute esta repartición 
el señor CARLOS MARIA TRAVIESO, Solicitan. 
dó nuevo título del solar N.o 892 del cemen- 
terlo del Buceo, por extravío del primitivo, se 


hace pública esta petición previniéndose A 


quienes se creyeren con derecho que tienen $0 
días de plazo para interponer cualquier tecur- 
so. Vencido dicho término se procederá como 


se solicita. — Montevideo, 5 de Noviembre de 
1957. — La Dirección. 
4 $:03300 SOlpub. 17985 Nov.22-v,mz12. 


mm 


5-Disolución y liquidación 
de Sociedades Conyugales 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 


EN LO CIVIL DE PRIMER 'PURNO 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en lo Civil de 


Primer Turno, doctor Diego Landa, dictada en 
los autos: “£ 
FINA BARBOSA. Disolución y liquidación ús 
sociedad conyugal” (19 54, F2 84), se hace 8a- 


ber que por resolución del día 24 de Diciembre 


de 1957 se decretó la disolución y liquidación 
Cde la sociedad legal de bienes existente rntre 


los cónyuges Salvador Ferraro y Josefina Bar- 


bosa, debiendo los interesados comparecer ante 
este Juzgado dentro del término de sesenta 
días, a los efectos dispuestos poor el artículo To 
de la ley 18 de Setiembre de 196. Y a los efec- 


tos legajes se hacen estas publicaciones, ! acién- 


dose constar que se encuentra habilitada la 
Ferla Judicial Mayor a los efectos de las mis. 
mas. — Montevideo, Diciembre 28 de 1957. — 
Alfredo L. Llugain, Actuario Adjunto. 

5) $48.00 20'pub. 20381 En.2-v.en.25. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEGUNDO TURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrdo de Primera Instáncia de Segundo Tur. 
no, dictada en autos: “Jorge Agustín Pucholo 
contra BLANCA NULIDA ALBORNOZ DE PU- 
CHOLO. Disolución y liquidación de la socie. 
dad conyugal”, se hace saber Gue por resolución 
de fecha 27 de Diciembre da 1357, se decretó la 
disolución y liquidación 3e la sociedad conyugal 
existente entre Jorge Agustín Pucholo y Blan., 
ca Nélida Alboranz de Pucholo, eltándose a 
todos los que tuvieren interés para que com. 
parezcen en estos autos dentro del término 
de sezenta días, previniéndose ue los que no 
lo hicteren solo tendrán ación contra los ble. 
nes del cónyuge deudor, (artículo 7.0 de la 
ley de 18 de Setiembre de 1946). Ha sido ha- 
bilitada la próxima feria judicial mayor al 
solo efecto de estas publicaciones y del empla.. 
zamiento. — Salto, Diciembre 30 de 1937. 
Atillo D'Angelo, Actuario Interino, 

5) $48.00 20|pub 225 En.10-v.feb.1l.o. 


AA A A 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CiVIL DE SEXTO TURNO 
. EDICTO. — Por mandato del señor Jusz Le. 
trado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto 
Turno, doctor Celestino D. Pereira, en ..utos: 
“CRESPO, JOSE y MARIA DOLORES “GLE- 
SIAS. Disolución y Mgquidación de sociedad con- 
yugal”, se hace saber que se decretó la disoiv- 
ción y liquidación de la sociedad legal “e hle= 
nes de los cónyuges José Crespo y María Ln. 
lores Iglesias, y que se cita y emplaza u todos 
aquellos que tuvieren interés para que compa- 
rezcan n deducir sus derechos en dichos utos 
dentro de sesenta días, habiéndose habilitado el 
feriado judicial para las publicaciones. — Mun= 


áílr 


“SALVADOR FERRARO y JOST2- 


> . Enero 16 de 1258 
“tevideo, Diciembre 31 de 1957, — Julio X, “381, 
Actuario. 
5) $32.00 20lpub. 452 En.15-v.feb.6. 


EDICTO. — Por mandáto del señor Juez Le- 
árado de Primera Instancia en jo Civil de Sexto 
Turno, doctor Celestino D. Perelra, en autos: 
“"FPERRERE VIGOUROUX, JORGE £. y “JA- 
RIA INES BRUZZONE. Disolución y Mqu'da- 
.ción de la sociedad conyugal”, se hace zaber 
que se decretó la disolución y liquidación Ce la 
sociedad conyugal de Jorge Juan Ferrere Vigou- 
roux y María Inés Bruzzone, y que se cita y 
emplaza a todos aquellos que tuvieren int.rés 
para que comparezcan a deducir sus derechos 
en dichos autos déntro de sesenta días, habién- 
áose- habilitado el feriado judicial pora las Jia 
blicaciones. Montevideo, .Diclembre 7 de 
1957, — Julio E. Real, Actuario. 

5) $32.00 20|pub. 20386 En.2-v.en.25. 


A 
JUZGADO LETRADO Df PRIMERA INSTANCIA 
DE COLONIA . 

EDICTO. -— Por disposición del señor Juez 
Letrado de Frimera Instancia del Departa- 
mento, se hace saber que por auto de fecha 8 
de Diciembre en curso, se decretó la disolu- 
ción y liquidación de la sociodad legal de hie- 
nes integrada por los cónyuges ELBIO AR- 
MANDO GEYMÓNAT SAÑTA CRUZ y LIDIA 
ADELA GRIOT LONG, cltándose a todos 1lós 
que tuvieren interés para que comparezcan 

1 ino de sésenta días, bajo ADOr- 


dentro del término 
cibimiento de lo dispuesto por el artículo 79 
de la ley de 18 de Setiembre de 1916. — Y. 
habilítase la próxima fefla judicial el solo 
efectos de las publicaciones. — Colonia, 12 de 
Diciembre de 1957. —-' Esc. Mauro A. Cominot= 
ti, Actuario Adjunto. 
5) $40.00 20/pub, 84 En.7-v.en.29. 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departa- 
mento, se hace saber que mediante próviden- 
cia No 14.251 de fecha 20 de Diciembre é€n 
curso, se decretó la disqlución y liquidación de 
la sociedad legal de bienes integráda por los 
tónyugos HERMINDA PINTOS CAMISA y 
FRANCISCO CALVAR FERNANDEZ, eltándose 
a todos los que tuvieren interés para Que Com- 
parezcan dentro del término de sesenta días, 
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el al- 
tículo To de la ley de 18 de Setiembre de 
1945, N.o 10.783 

Asimismo se cita, llama y emplaza por el 
término de noventa días al cónyuge Francisco 
Calvar Fernández, a efectos de que comparez- 
ca a estar a derechó en el juicio de referencias, 
bajo apercibimiento de designársele defengor 
de oficio con quien se continuará el trámite. — 
Y habilítdse la próxima feria judicial al solo 
efecto de las publicaciones, — Colonia, 21 de 
Diciembre de 1957. — Esc. Mauro A, Cominot= 
ti, Actuario Acjunto. 

5) $56.00 20|pub. 85 En.7-v.en.29, 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE PAYSANDU 
Por disposición del señor Juez Letrado de 
Primera Instancia de Primer Turno de Pay- 
sandú, en autos: “José Wenceslao Fagúndez con. 
tra ANA GUERRA DE FAGUNDEZ, Disolu- 
ción y liquidación de la sociedad conyugal'” 
(Lo 22, F9 205, No 856), se hace saber que se 
ha decretado la disolución y liquidación de la 
sociedad conyugal existente entre los esposos 
José Wenceslao Fagúndez y Ana Guerra, Ci- 
tándose y emplazándose a todos los que tuvie- 
ren interés para que comparezcan 2 dedúclr 
sus derechos en dichos autos, dentro del tér- 
mino de sesenta días, bajo apercibimiento de 
que si no comparecen sólo tendrán acción con. 
tra los bienes del cónyuge deudor. Ha sido ha- 
bilitada la próxima Verla Judicial Mayor a 
efectos de las publicaciones y emplazamientos. 


— Paysandú, Diciembre 27 de 1957, — Raúl 
Trigo, Actuario. 
5) $40.00 20|pub. 320 En.l1l-v.feb.S. 


A A 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 
Por. disposición del señor Juez Letrado de 

Primera Instancia de Segundo Turno de Pay- - 

sangú, doctor D. Carlos Alberto Artecona, dic- 

tada en los autos: “Estrella Scholl de Barbato 

con WASHINGTON BARBATO. Disolución y 

liquidación de al sociedad conyugal” (LO 11, 

Fo 449), se hace saber que por resolución de 

fecha 11 de Diciembre del corriente afio se ha 

decretado la disolución y liquidación de la s0- 
ciedad conyugal existente entre Estrella Scholl 

de Barbato y Washington Barbato, citándose a 

todos los que Be consideren con derecho o in- 

terés para que comparezcan dentro del término 
de sesenta días, a deducir sus derechos, previ- 
niéndqgse que el que no lo hiciere sólo tehdrá 
acción contra los bienes del cónyuge deudor 

(artículo 79 de la ley N* 10.783, del 18 de Se- 

tiembre de 1946). Y a los efectos legales se ha- 

“cen estes publicaciones.: Se hace constar que 

ha sido habilitada la Feria Judicial Mayor a los 

efectos de las publicaciones y emplazamientos. 

— Paysandú, 20 de Diclembre de 1957. — JOrge 

Pérez Scremint, Actuarlo. 

5) $56.00 20|pub. 174 Xn.9-v.en.31. 


A A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
o DE SAN JOSE 
EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Departamen- 
to: doctor Enrique V. J'rigarlo, dictada en tos 
autos: “HIPÓLITO GAIONE y HERMINDA: 


Enero 16 de 1958 ' ' tema 


= AA A A ——— e 


DIARIO OFICIAL A 


SABINA SCAGLIA. Disolución y liquidación 
“seciedad -conyugál. Lo, 14, Fo, 566”, se hace 
saber que por resolución de este Juzgado, de 
«Diciembre 16 de 1957, se decretó la disolución 
" y liquidación de la sociedad conyugal intesra- 
«da por Hipólito Gaione y Herminda Sabina 
Scaglia, citándose a los que tuvieren interés 
2 Gue comparezcan dentro del término de se- 
senta días (artículo 7.o, de la ley N.o 10.783, 
de 18 de Setiembre de 1946). — Y a los efec- 
tos legales sé hace esta publicación, — Se ha- 
bilitó el Feriado Mayor a los efectos de las 


(publicaciones. — San José, Diciembre 20 de 
:1957. — Arturo F. Echevarría, Actuario Adjuno. 
Ss. - $40.00: 20/pub. 79 En.7-v,en:29. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TACUAREMBO o. 
EDICTO. — Por disposición del señor Tuez 
. Letrado. de Primera Instancia de Tacuarembó, 
dictada en augos: "ISAURO MARTINEZ y AR- 
GENTINA GONZALEZ DE MARTINEZ. Di- 
solución y liquidación de la sociedad conyugal” 
se hace Baber que por resolución de fecha 10 
.de Diciembre de 1957 se decretó la disolución 
de la sociedad co 
monio de Isauro Martínez y Argentina Gionzá- 
lez, citándose a todos los que tuvieren inte- 
és en esta gestión, para que comparezcan 
en estos autos dentro del término de sesenta 
días, bajo apercibimiento. de que, en caso de 
mo comparecer, sólo tendrán acción contra los 
bienes del cónyuge. deudor (artículos 6% :- 79 
de la ley 18 de Setiembre de 1946), habllltán- 
¡dose la Feria Judicial a efectos de estas publi- 
Caclones. — Tacuarembó, 20 de Diciembre de 
1957. — Raúl Ferreira, Actuario. 
5) . $40.00 20/pub. 7 En.4-v.en.28, 


6-Discluciones de Socie 
dades | 


“SZAFRAN y CWIK” . 

Hemos .convenido disolver la sociedad “Szui- 
frán y Olvix”, ubicada en Defensa 1780, reti- 
Fátidose el socio Chlel David Cwik y haciéndose 
catgo del activo y pasivo el socio Hersz 37i- 
frán. Acreedores presentarse en Sarandí 356, 
esc. 30, — HERSZ SZAFRAN. — CHIEL DA- 
VID CWIK. 
6) $16.00 20|pub. 49 En.15-v.feb.6. 


a 
“DENTAL SUDAMERICANA LIMITADA” 
Los señorés Gualberto Trigo Rava y Eduardo 

Reáriguez D'Agustino, han acordado disolver 

enticipadamente la sociedad existente entre ellos 

Cpúistituída por contrato celebrado el día 25 de 

Setiembre de 1256, que gira con la denominación 

de “Dental Sudamericana Limitada”, con domi- 

cilio comercial en Julio Herrera y Obes N? 1521 

de esta ciudad. Por el referido acuerdo el señor 

“Eduardo Rodríguez D'Agustino se hace cargo 

del pásivo dé la Sociedad que se disuelve, Los 

Acrefllores deben presentar sus créditos en el 

Hitudio del doctor Santiago Lamboglia, Leyenda 

Patria N? 2866, piso 9, todos los. días hábiles 
e 10 a 12 horas. — Montevideo, 27 de Diciem- 
e de 1957. — GUALBERTO TRIGO RAVA., — 

+ EDUARDO RODRIGUEZ D'AGUSTINO. 
6) $32.00 20|pub. 20235 En.4-v.en.28. 


“IFARMACIA STEGA LIMITADA” 
Interviniendo la Escribanía I. Goldman, he..- 
mos resuelto disolver la sociedad denominada 
*'Farmecia Stega Limitada” y cuya razón E0- 
lal.es “Stempel y Cohen, Limitada”, que vie, 
e girando en el ramo de Farmacias, ubicadas 
en esta ciudad como sigue: A) Farmacia “Ste. 
.£a”, calle. Rambla República de México númo,. 
Yo 5897 y 5899; B) Farmacia “Canadá”, Calle 
Bolivia N.o 1450. La disolución se opera el 8 
de Febrero de 1957, quedando el activo y pa- 
sivo a cargo del señor Simón Cohen, (Ley 26|9| 
1904). Acreedores a presentarse dentro del pla. 
o legal en Escribanía 1. Goldman, Andes 1260. 
6). $32.00 20|pub. 263 En,10-v.feb.1.0.. 


Ley 26/9/904.—Por intermedio de Núñez, Ca- 
bezas y Cía., de la Asoc. Nac. de Balanceado- 
es con Oficinas en San José 1250 se disolvió 
la sociedad “Aranaga y Vidal” que integrara- 
mos en calidad de Promitentes compradores Gel 
par sito en Alejo Rossell y Rius 1700. El £2- 
ñor Vidal. toma'a su cargo el activo y pasivo 
del referido comercio. — Montevideo, 20 de 
diciembre de 1957, — SERGIO ARANAGA BA- 
LESTEROS. — VICTOR HUGO VIDAL PE- 


6) $24.00 20|pub. 390 En.13-v.feb.4, 


RETRAS. 
7-Divorcios 
A Á 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE PRIMER 'FURNO 
EDICTO. — Por disposición del señor Ju*z 
Letrado de Primera. Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, doctor Diego Landa, dictad. en 


isa 


autos: “Justino Rodríguez contra BLANCA DI-; 


DELFA LUZARDO. Divorcio por causal” (Ld- 
bro 54, Folio 93), se cita, llama y enmpleza a 
doña Blanca Didelía Luzardo para que com- 
parezca ante. este Juzgado dentro del término 
de noventa días, a estar a derechos en lor re. 
Teridos autos y en los de auxiliatcria de 1 re- 


ugal proveniente del matri-¡ 


IN En E FE 


dimientos, Y a los efectos legales se hacen es- 
tas publicaciones, haciéndose constar qu. se 
encuentra auxiliado de pobreza y que se halla 
habilitada la Feria Judicial Mayor a los efectos 
de las mismas. — Montevideo, Diciembre *: de 
1957, — Alfredo L. Llugain, Actuario Adjunto. 
7) (R. 20-4-55) 30;¡pub. 34594 En.2-v.feb.6. 


Hr ri 
JUZGADO LETEADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TURNO 

EDICTO. —.Por mandato del señor Juez Le. 
trado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto 
Turno, doctor Celestino D. Pereira, en- autos: 
“Mazzola, José con LIERRETTA, ROSA. Divor. 
cio”, se cita y envplaza a Rosa Lierretía para 
que dentro del término de noventa días compa. 
rezca a estar a derccho en dichos autos, bajo 
apercibimiento de designársele defensor de ofi. 
cio, habiéndose habilitado el próximo feriado ju- 
dicial para las publicaciones, — Montevideo, Di. 
ciembre 14 de 1957. — Julio E. Real, Actuario, 

7 $36.00 30|pub. 19819 Dic.19-v.en.25. 
SUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 

"¡EN LO CIVE.--DE SEPTIMO YAURNO 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera. Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, se cita y emplaza a doña AMA. 
BILIA GONZALEZ BONIN DE ALCARRAZ. a 
fin de que dentro del término de noventa días 
comparezca a estar a derecho y a llenar el re- 
quisito de la conciliación, en el julcig que por 
divorcio (L.o 43 F.o 489), le ha iniciado don 
Exáltación Alcarraz, bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor de oficio. Se hace cons. 
tar que ha sido habilitada la. Feria Mayor, a 
log efectos de estas puhlicaciones y del empla. 
zamiento. -— Montevideo, Diciembre 23 de 1957. 
— Luis Antonio Lamas, Actuario. 

CO $38.00 30|pub. 20411 .En.3.v.feb.7. 
A A ÓN 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 

DE SEGUNDO TURNO DE PAYSANDU 

Por disposición del señor Juéz Letrado de 
Primera Instancia de Segundo Turno, doctor 
Carios A. Artecona, úictada en autos: “Pedro 
Gordienko con CATALINA SVEDOV, Divor- 
clo por causal” (L0 11, Fo 465, N9 767), se cita, 
llama y emplaza a Catalina Svedov para que 
comparezca dentro del tórmino. de noventa días, 
a estar a derecho en estos autos, y para llenar 
ej requisito de Ja. conciliación, bajo apercibi- 
ilento de nombrársele defensor de oficio, con 
quien se segulrán los procedimientos. Y a los 
efectos legales se hacen estas publicaciones, ha. 
ciéndose constar que está habilitada la Feria 
Judicial Mayor a los efectos de la publicación 
y emplazamiento. — Paysandú, 31 de Diciem- 
bre de 1957. — Jorze Pérez Scremini, Actuario. 

D $60.00 30ípub. 321 J2n.11-v.feb.14. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE RIVERA 

EDICTO, -—- Por Cisposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Rivera, dóc- 
tor don Germán Cabezas; dictada en autos: 
“Aracy Cavalheiro Rosado contra RUI TRIN- 
DADE BARBOZA. Divorcio por su sola volun- 
tad”. (Lo. 41, Fo. 224), se cita, llama y em- 
pinza por el término de noventa días a don 
Rui Trindade Earbvoza, para que comparezca 
a estar a derecho eu este juicio, bajo aperci- 
bimiento de: nombrársele defensor de Oficio, 
que la represente y con el que Se llenará el 
requisito de la conciliación. Ñ 
-« Se deja constancia que al solo efecto de es- 
tas publicaciones, se habilitó la próxima Fe- 
ria Mayor. — Rivera, Octubre 24 ' de 1957. — 
Luis Alberto Campodónico, Actuario. 

7) $48 00 30ípub. 19436 Dic.13-9.en,20. - 
[UA] A — 
JUZGADO EETRADO DIE PRIMERA INSTANCIA 

DE SEGUNDO TURNO DE SALTO - 

EDICTO. — Por mandato del señor Juez Le. 
trudo de Primera Instancia de Segundo Turño 
d+ Salto, doctor don Bolívar Etchechury, dic- 
tado en autos: “Daniel Alfredo Oria contra 
OLGA ESTER GAUNA. Conversión en di. 
vorcio”, se hace saber a doña Oiga Esther Gau- 
na, que en dichos autos se ha dictado la sl. 
guiente sentencia: “117.-——Salto, Diciembre 3 de 
1957.—Visto: Para sentencia definitiva estos Au 
tas sobre conversión al divorcio seguidos por 
Dante] Alfredo Oria contra OLGA ESTHER 
GAUNA.—Resulitando: T) Que el actor manifes-* 
tó a fs. 18 que contrajo matrimonio con Olga 
Esther Gauna el 10 de Enero de 1940, -n la 
ciudad de Curuzú Cuatiá, República Argentina, 
hellándose separados de cuerpo de su esposa 
por sentencia dictada el 24 de Junio de 1954 por 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 
lo Civil número seis de Buenos Aires, Y am- 
parado en los artículos 185. del C, Civil, 13 del 
Tratádo de Derecho Civil de Montévideo y 4 del 
' Protocolo Adicional de dicho Tratado, solicita 
que se declare convertida en divorcio esa Be- 
paración personal. Acompañó testimonio de la 
referiúa sentencia y expresó que ignorando el 
dcmistiio de la esposa se notificara a Ésta me- 
i diante edictos; 17) Acreditado el domicilio del 
| acelonante en nuestro país, dictaminó.el señor 
Fiscal a fs. 38 que correspondía resolver con- 
¿forme a lo peíicionaco.—Considerando: 1) Que 
“01 ertículo 195 21 C, Civil permite conceder de 
plano la conversión en divorcio, a pedido de 
cualquiere de Jos cónyuges, cuando hayan trans- 
currido tres años de una sentencia de £epara- 
clón personal; 11) Que del testimonio. presen- 
tudo por el accionante resultan acreditadas las 
condiciones de existencia y duración de la s€- 


zo, bajo apercibimiento de nombrársele defen» ¿ paración personal de los cónyuges, en cuya mé. 
sor de oficio "con" quien: se seguirán los procu- "rito corresponde concederle el derecho que * 


AAA 


y 


facúérdo el cltado artículo 185. Por tales funda» 


mentos, Fallo: Declarando convertido en divor. 
clo la separación de cuerpos existente entro 
los esposos Daniel Alfredo Oria y Olga Esther 
Gauna, — Notifíquese a la cónyuge mediante 
edictos por el término de noventa días, proce» 
diéndose conforme a la solicitado -en los peti.- 
torios sexto y séptimo de la demanda. Ejecu- 
toriada, comuníquese, háganse los desgloses 
pertinentes, expidanse los testimonios (ue sa 
soliciten y archívese.—Bolívar Etchechuty. — 
Delmar Gonzalvez Brum, Actuario Adjunto. Y a 
los efectos de derecho se hace esta publicación, 
Se hace constar que ha sido habilitada la próxi. 
ma feria judicial mayor a los efectos del emplaza- 


miento y publicaciones... — Salto, Diciembre 18" 


de 1957, 
Adjunto. . 
7 $192.00 30|pub. 20134 Dic.24-y.en.30. 
pb A] 


3-Emplazamientos 


"MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
De acuerdo al Decreto Ministerial de fecha 
23 de Diciembre de 1957, se' cita a la señorita 
EMA ELSA RODRIGUEZ, con domicilio tefal 
en- Montevideo, para que dentro del tercer día 
Se presente a desempeñar sus funciones de 


— Delmar Gonzalvez Brum, Actuario 


Auxiliar de Servicio del Hospital Pereira Rossell, . 


bajo apercibimiento de que si no lo hace se 
le tendrá por renunciante por abandono de 
cargo, de conformidad con lo dispuesto por el 
Decreto de 15 de Octubre de 1929.—En Mon- 
tevideo, a los siete días del mes de Enero el 
ño mil noyecientos cincuenta y ocho. — Dr. 
Yicente Basagoiti, Ministro de Salud Pública, 
_(C.C.) 3|pub. 30089 En.14-v.en.16. 


JUZGADO DE PAZ 32 SECCION DE COLONIA 

EDICTO. — Por disposición del suscrito Juez 
de Paz de la 32 sección del Departamento de 
Colonia ,se cita, llama y emplaza a los pro- 
pietarios del inmueble empadronado .con él 
N9 58, sito en la planta ufbana' del Pueblo 
Florencto. Sánchez, manzana N.o 20, inmueble 
que se encuentra a nombre de RAFABL y NE- 
MESIO PEREZ y a toda persona que se con- 
sigere con derecho al referido bien para que 
comparezca ante este Juzgado, dentro del tér 
mino de noventa días. a estar a derecho en él 
juicio que por infracción 'a la Ley de Coñtri- 
bución Inmobiliaria le ha iniciado la Sucút- 
sal Departamental de Impuestos Directos, ba- 
jo apercibimiento de nombrársele defensor de 
Oficio. — Se deja constaricila que a los efec= 
tos de la publicación ha sido habilitada la 
próxima Feria Judicial Mayor. — Rosarlo, DI 
ciembre. 14 de 1957, — Otilia C. Prat, Juez de 


-Paz. 
8) $60.09 30|pub. 20004 Dic.21-v.en.28, 


9-Expropiaciones 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DE 


MONTEVIDEO 
DIRECCION DEL PLAN REGULADOR 
EDICTO. — Por Decreto No 10.799 de la 


Junta Departamental fué aprobada la designa- 
ción para exproplar, con destino afectados por 
el trazado de la calle Bell entre la de Laguia 
Merín y la Avenida Millán, los inmuebles si- 
guientes: 

Padrón: 51.225, '— Propietario: JUAN CHE- 
RRIERE. — Sup. aprox.: 715 metros cara dos: 

Padrón: 51.210. — Propietario: ESTANISLHAG 
PEREYRA. — Sup. aprox.: 650 metros cuadia- 
do8, , : 

Padrón: 56.899, — Propietario: MAGDALENA 
M. PEIRANO. -—— Sup. aprox.: 3,220 metros Cua- 
drados, . 

Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1 
(inc. 39) de la Ley de Expropiaciones N0 3.93 
y por el artículo 1% del Decreto-Ley No 10.227, 
se cita'a los propietarios mencionados, O 4 sus 
apoderados o representantes y a quienes tuviés 
sen derechos reales sobre dichos inmuebles, Para 
que puedan hacer las observacionés qué eredn 
del caso respecto de la desigiación y la men 
sura de los bienes a expropiar. 

A tal efecto deberán concurrir a la Dire 
ción del Plán Regulador (10 piso del 41 


se encontrará de manifiesto la docimentaot 


ó 
Municipal), donde por el término de ocho d 18 
e 


respectiva. — Montevideo, 31 de Diclembre 
1857. - 
9) (G.C.) 8lpub. 30086 En.13-v,en.24.. 


espacio libre, los inmuebles sigúlen 


Padrón N.o 5.677. — Propietario: 


Adelina Lascano. 


371 ms.2, 
Padrón N.o 5.679. — Propletarlo: Emilio For. 
mosa. — Suúperficio aproximada: 303.00 Mg.2. 
Padrón N:o' 5,680. —- Propietárlo: María F. de 
Bascain. — Superficie apPoxlmada: 308.00 mag,4. 
Padrón N.o.5.688. —- Propietario: Luis VÓlOp- 
té y otro. -—— Superficie aproximada: 101.00 M0. 


tros cuadrados. . 


2 
R 


paa 
Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 13 
(inciso 3.0) de la Ley de Expropiaciones nú- 
mero 3.958 y por el artículo 1? del Decreto-Ley 
N.o 10.247, se cita a los propietarios menciona” 
dos o a Sus apoderados O representantes y A 
quienes tuviesen derechos reales sobre dichos 
inmuebles, para que puedan hacer las ObServa=- 
ciones que crean del caso respecto de la desig- 
nación y la mensura de los bienes a expropiar, 
A tal efecto deberán concurrir a la Dirección 
del Plan Regulador (109 piso del Palacio Munici. 
pal), donde por el término de ocho días se 
encontrará de maniflesto la documentación 
respectiva. — Montevideo, Diciembre Y de 1957. 
Dp. (C.C.) 8lpub, 30016 En.8-v.en,16, 


A 


MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION DE VIALIDAD —- 

. Expropiaciones 

So hace saber a quienes interese, que el Po- 
der Ejecutivo ha declarado expropiadas y de 
urgente ocupación, las parcelas de terreno que 
se datallan a continuación: 

Ruta N.o 10. Tramo: Las Flores . Punta Zo- 
lezzi. Ubicada en la 5a Sección Judicial del 
Departamento de Maldonado. Expediente nú- 
mero 5.095. Propiedad de HEBER, CARMEN y 
'¡JECMAAM BLOIS. Padrón No 1.434 (parte). 
Area: 2 Hás. 5.593 ms.2. 

Loa antecedentes se ballan de manifiesto en 
la Dirección de Vialidad, calla Uruguay 1120, 
por el término legal, — Montevideo, 3 de Enero 
de 1958, — Agr. Juen J. López Fernández, Jefe 
de Sesción Exproplaciones. 

9) $12.80 8|pub. 155 En.8-v.en.í4, 

e A ———— ———— 


12-Licitaciones Públicas 


A, N, C. A, P. 


LICITACION PUBLICA No 3.385 

Se pone en conocimiento de 103 interesados 
que se ha resuelto prorrogar la fecha de aper- 
tura de la licitación pública del rubro, convo- 
cada para la compra de una Planta de almace- 
namiento y engacado para cemento portland y 
vagones de ferrocarril para el transporte de 
cemento portland a granel pare el día 10 de 
'Abril de 1958, a las 16 horas. 

12) (C.C.) Blpub. 30092 En.14-v.en.22. 


No 3.508, — Segundo llamado. — Madera de 
roble. — Apertura: 6 de Febrero de 1958, a Tas 
16 horas. ] 

N9 3.503. — Segundo llamado. — Goma laca.-- 
Apertura: 24 de Enero de 1958, a las 18 horas. 

N9 3.517, — Segundo llamado. — Sal gruesa. | 
-- Aperturá: 3 de Febrero de 1058, a las 16 
horas. . 

NO 3.5520, — Segundo llamado. — Leche. — 
Apertura: 5 de Febrero de 1958, a las 17 y 30 


horas. 

No 3.528. — Segundo llamado. — Ladrillos re- 
fractarios. — Apertura: 31 de Enero de 1933, 
4 las 16 horas, 

N9 3.529, —— Segundo llamado. — Envases de 
yidrlo. — Apertura: 24 de nero de 1958, e las 
17 y 30 horas. 

N9? 3531. — Segundo llamado. — Lamperillas 
eléctricas. — Apertura: 28 de Enero de 1958, a 
las 17 y 39 horas. 

Los pliegos de condiciones respectivos pueden 
retirarso en las Oficinas de la División Com. | 
pras, ubitadas en el primer piso del Edificio 
A/JN.C.A.P. (Paysandú y Avda. Agraciada). 

123) (C.C.) 8|pub. 20072 En.13-v.en.21. 


A A A o o 


ADMINISTRACION DE FERROCARRILES 
: DEL ESTADO 


No 355/58, — Suministro de barras de latón y 
de bronce, caños de cobre y de acero flexible. 
— Al 24 Febrero 1958, bora 10 — Valor 
del pliego $ 2.00 (dos pesos). . 

N.o 356/58, —” Suministro de chavetas “Split 
Pins” de hierro pulido. — Apertura 10 Febrero 
1058, hora 10. — Valor del pliego $ 2.00 (dos 

esos). > 
» N.o 358/58. — Suministro de hlerro fundido en 
Ingoses y bringuetas de ferrosilicio. — Apertura 
14 Febrero 11958, hora 10. — Valor del pliego 
$ 2.00 (dos pesos). 

La apertura de tas propuestas se efectuará en 
los días y horas señalados, en la Oficina de li- 
citaciones de la Gerencia General de la Adminis. 
tración de FF.CC. del Estado, calle La Paz 1095, 
2.0 piso, donde pueden adquirirse los pliegos res- 
pectivos, entro 7.30 y 11.30 horas, — La Gerencia 


General. - 
12) (C.C.) l5jpub. 34521 Dic.28-v.en.16 


ADMINISTRACION NACIONAL DE 
PTIRTOS 


LICITACION PUBLICA N?9 1.149 
Adquisición de 12 tramos de tubos flexibles 


metálicos 


: ACLARACION ] 
En lás condiciones técnicas establecidas en 
el artículo 4o del pliego de condiciones respec» 
tivo, Conda Dice: “por lo menos a 6 atmósferas”, 
deber ldeerse .de la siguiente manera: “Estos 
tubos estarán probados por lo menos a 0.6 at- 
_mésicias d€e presión”. -— Montevideo, 109 de 
Enero de 1958, — El Director de Administra. 
cian. 
15) (0.0) 3lpub., 30099 En.i5-v.en.t7, 


DIARIO OFICIAL 


BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEL URUGUAY 
ELABORACION DE HASTA 12.000 TONELA- 
DAS DE HARINA DE TRIGO 
?  dicitación pública N? 63.1 
Primer llamado 
El Banco de la República Oriental del Jru- 
guay llama a licitación pública para la elabora- 
ción de hasta 12.000 (doce mil) toneladas de 

harina de trigo, 

Las ofertas que se formulen deberán ajustarse 
a las condiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones generales y particulares, respecti- 
vos, a disposición de los interesados en la Casa 
Central de la Institución —Sector Comercial— 
Zabala 1561, en horas háblies de oficina, o sea 
de lunes a viernes de 13 y 30 a 17 y 30 horas. 

Las propuestas serán abiertas el día 23 de 
Enero de 1958, a la hora 16, en presencia de los 


funcionarios del Banco y proponentes que asis" | 


tan, en la Casa Central, Sala de Gerentes (en- 
treviso' sobre calle Zabaja). 
12) - (C.C,) 5ípub. 30103 En.15-v.en.20, 


A A A A A o 
BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO 
LICITACION No 618 
Segundo llamado 
Suministro de muebles metálicos para el 
Departamento Contable 
Llámase a licitación pública para las obras 
del rubro, de acuerdo con los recaudos que 105 
interesados pueden retirar en la Sección Con- 
servación de Propiedades, calle Mercedes 1051, 

piso. os. 

La recepelón y apertura de propuestas 89 "22- 
lizará el 27 de Enero a las 16 horas en la Ge- 
rencia del Banco, 4% piso. — Precio del ejem- 
plar: $ 3.00. — La Gerencia General. 

12) (C.C.) 6]pub. 30098 En.15-v.en.21. 


LICITACION PUBLICA N? 617 
Segundo llamado 

Adquisición de zapatos pata la Central do 
Ñ Servicios Médicos 

El Banco de Seguros del Estado llama a M- 
citación pública por segunda vez, para la ard- 
quisición de 75 pares de zapatos para personal 
femenino y 57 pares de zapatos para personal 
masculino de cuero blanco con suela de cuero 
o goma. / 

La apertura de las propuestas Se efectuará 
el 24 de Enero de 1957, a las 16 horas, en el 
Despacho de la Gerencia del Banco (%o piso). 

Los interesados. podrán retirar los recaudos 
respectivos en la Sección Proveeduría (Río N£- 
gro 1494) todos los días hábiles de 13 a 17 
horas, — Montevideo, 9 de Enero de 1958. — 
La Gerencia General, 

12) (C.C.) 5jpub. 30071 En.13-v.en.17. 


CAJA DE JURILACIONES Y PENSIONES DE 
LA INDUSTRIA Y COMERCIO 
PROVEEDURIA GENERAL 
Apertura; Martes 4 de Febrero de 1958 . 
Primeros. llamados 

N9% 19.282, — Sobres Directorio N? Y — 
Hora 9. ? . N 

N? 19.284. — Lápices comunes. -—— Hora 10, 

N?9 19.296, — Hilo sisal en bobinas.— Hora 11. 

Estas licitectlones se efectuarán de acuerdo 
a los respectivos pliegos de condiciones que se 
hallan a disposición de los interesados en la 


Proveeduría General de la Caja de “ubilacio- | 


nes y Penstones de la Industria y Comercio, 
calle Dante N2 1851, tercer piso, donde se po- 
drán retirar todos los días hábiles en boras 
de oficina. 

Las propuestas se. abrirán en la mencionada 
Proveeduría el día y hora indicados en presen- 
cia de los interesados que concurran al acto.— 
Montevideo, 13 de Enero de 1958. 

12) (C.C.) 10/pub. 30097 En.13-v.en.23. 


PROVEEDURIA GENERAL 
Apertura: Viernes 31 de Enero de 1958 
Primeros lNamados 


N9 19.311. — Hoja papel diario. Hora 9. 

o 19.312. — Libros pase expedientes, Ho- 
ra 10. - 

N9 19.314, -—- Pomo tinta mimeógrafo. 1XL>- 
ra 


Estas licitaciones se efectuarán de acuerdo 
a los respectivos pliegos de condiciones que 3e 
hallan a disposición de los interesados en la 
Proveeduría General de da Caja de Jubilacio- 
nes y. Pensiones de la Industria y Comercio, ca- 
lie Dante No 1851 -—tercer piso-— donde se po- 
drán retirar todos los días hábiles en horas de 
oficina. | . . xo 

Las propuestas se abrirán en la mencionada 
Proveeduría el día y hora indicados, en presen- 
cia de los interesados que concurran al acto. — 
Montevideo, 11 de Iónero de 1958. 
12) (C.C.) 10|pub, 30095 En.14-7.en.24. 


, PROVEEDURIA GENERAL 
'Apertura; Martes 28 de Enero de 1958. 
Primeros llamados 

N9 19.305. — Bobinas para máquinas de su” 
mar, Hora 9 Ñ 


Né 19.308. -— Papel absorbente especial, — 


Hora 10. 
N? 19.310, — Gomas clrculares. — Hora 11. 
Estas licitaciones se efectuarán de acuerdo 


a los respectivos pliegos de condiciones” que se] 


hallan e disposición de los interesados en la 
Proveeduría General de la Caja de Jubilacio. 
nes y Pensiones de la Industria y Comercio, ca- 
lle Dante No 1851 —tercer piso— donde se po- 
drán retirar todos los días húbiles en *toras 
de Oficina, 


-. 


Enero 16 de 1932 


Las propuestas se abrirán en la mencionada 
Proveeduría el día y hora indicados, en preasult» 
cia de los interesados que concurran al 2040 .. 
Montevideo, 8 de Enero de 1953. 


12) (C.C.) 10/pub. 30078 n.13-y.en.23. 
€ A A 
COMISION HONORAR/ZA PARA LA LUCHA 
ANTITUBERCULOSA | 

Primer Hamaúo 


Lunes 20 de Enero de 1953, a las 10 horas, — 
Suministro de caños y cuplas destinados a ins. 
talaciones eléctricas en el Hospital Sanatorio 
en Colón. 

Los pliegos se encuentran a disposición de los 
interesados en la Sección Adquísiciones y Su- 
ministros de este Instituto, áveuida 18 de Ju- 
lio N.o 2187, -— Montevideo, Diciembre 26 de 


(Cta. Cte.) 8|pub. 34520 Dic.28-Y.en.17. 


CONTRALOR DE EXPORTACIONES E 
IMPORTACIONES 
LICITACION PUBLICA N0 39 
Primer Hamado : 

Liámase a licitación púbiica para cotidur pre 
cios para la adquisición de 700.000 hojas pupel 
tipo diario, para uso en el mimebgraío, peso 
mínimo 60 gramos por metro cuadrado; Íorma- 
to oficio; en paquetes de 1.000 hojas cju., de 
acuerdo con el pliego de condiciones a dispo= 
sición de los interesados en la Sección Provet.- 
duría de la Institución (calle Cerrito, 318) due 
rante el horario hábil de Oficina, 

Las propuestas se abrirán en presencia de 
los interesados el día 28 del corriente a la hora 
10. — Montevideo, Enero 10 de 1958. — La Con= 
taduría General. 

12) (2.C.) 10/pub. 30100 En.15-v.en.25. 


LICITACION PUBLICA N* 38 
Primer llamado 

Llámase a licitación pública para cotizar pre- 
cios en trabajos de encuadernación, de acuerdo 
con el pliego de condiciones que se encuentra 
a disposición de los interesados en la Sección 
Proveeduría de la Institución (calle Cerrito 
318), durante el horario hábil de Oficina. 

Las propuestas se abrirán en presencia de los 
interesados el día 27 del corriente a la hora 19, 


-— Montevideo, Enero 10 de 1958, — La Con.- 
taduría General. 
12) (€.C.) 10]pub. 301062 En.15-v.en.25. 


Aviso para la limpieza de máquinas de escribir 
. Llámase a los interesados en la limpieza de 
máquinas de escribir para retirar el pliego de 
condiciones gue se encuentra a disposición de 
los interesados en la Sección Proveeduría de 
la Institución fcalle Cerrito 318), durante” el 
horario hábil de Oficina. 

Las propuestas se abrirán en presencia de 
log interesados el día 21 del corriente a la 
hora 10. — Montevideo, Enero 10 de 1938. — 
La Contaduría General. 

12) (C.C.) 5ipub. 30101 En.15-v.en.20, 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DU 
A! 


N_ JOSE 
“HOTEL DEL PARQUE RODO” Ma 
Segundo Hamado 

Se lama a licitación pública para la conce. 
sión de la explotación del notel ubicado en el 
Parque Rodó de la ciudad de San José, con 
destino al negocio de hotel y anexos. 

El pliego de condiciones se encuentra a dis 
posición de los interesados en la Contaduría 
del Concejo. : : 

Las propuestas en sobre cerrado y lacrado 
deberán presentarse en la Secretaría del COn= 
cejo el día 16 de Enero de 1938, a las 9 y 30 
horas, procediéndose de inmediato a Su aper- 
tura en presencia de los Interesados, 

12) $24.00 13¡pub. 20330 Dic.31-v.en.lB. 
A e 
FACULTAD DE AGRONOMIA 
ESCUELA DE PRACTICA Y CAMPO .IXPE= 
RIMENTAL DE AGRONOMIA DE SALTO 

Segundo llamado - 

Llámase a licitación para proveer a la Fifa 
cuela de P. y C. Ex, de Agronomía de Salto, de 
los siguientes artículos: 

Pan y. galleta desde el 10 de Febrero al 31 
de Diciembre de 1938. 

Carnes vacuna, desde el 12 de Febrero 1 20 
de Abril de 1958. 

Acelte comestible. - 

Azúcar blanca refinada. . 

Los pliegos de condiciones respectivos .e €li- 
cuentran a disposición de los interesados en 
la Escuela, todos los días hábiles de 8 a 12 
horas. 

Las propuestas en sobre cerrado y lacrado 3e- 
rán dirigidas al Director de la Escuela, las 
que serán abiertas en esta institución 1 dia 
"21 de Enero de 1958, a la hora 10. -—- Salto, 
10 de Enero de 1958. 

12) $9.00 3|pub. 472 En.15-v.en.17, 


FACULTAD DE INGENIERIA Y 
AGRIMENSURA 
LICITACION No 121957 

Segundo llamado 
TLlámase, por segunda vez, a licitación pública 
para el suministro de equipos mecánicos des- 
tinados al Instituto de Máquinas de esta Fa- 
cultad, de acuerdo con el pliego de condicio- 
nes que se halla a dispozición de los intere. 
sados en esta Secretaría, Avda. Julio Elerrera y-. 
Reteeig 565, de la hcta 8 a la bora 12. 
__Las propuestas deperán ser presentadas en 
los sellados de ley y serán atícrta el día 17 


cr 


Enero 16 de 1538 


de Knero próximo a la hora 10, en presencia 

die los interesados que concurran. -— Montevi. 

deo, 30 de Jiiciembre de 1957. — El Secretario, 
12) (C.C.) Mipub. 30010 En.4-y.en.17, 


" LICITACION N9 14/957 

Llímase a licitación pública, para -el sumi- 
nistro de material y equipos científicos, des. 
tinedos al Instituto de Física de esta Facultad, 
de acuerdo con el pliego de condiciones que se 
pela a disposición de los interesados en esta 

ecretaría, Avda. Julio Herrera 
de la hora 8 a la hora 12. Ñ 

Las propuestas deberán ger presentadas en 
los sellados de ley y serán abiertas el día 14 
de Febrero próximo a la hora 10, en presencia 
de los interesados que concurran. -— Monteyi- 
deo, 30 de Diciembre de 1957. — Jl Secretarlo, 

12) (0.C.) 30¡pub. 34820 En,3-v.feb.7. 


LICITACION N* 1|958 

Impresión del Boletín 
Ilámase A Mcitación pública, para la impre- 
sión del Boletín de la Facultad de Ingeniería 
y Agrimensura, de acuerdo con el pliego «e 
condiciones que se, halla a disposición de los 
interesados en esta Secretaría, Avda. Jullo He- 
trera y Relssíg No 565, de la hora 8 a la hora 12, 
- Jias propuestas deberán ser presentadas en .os 
sellados de ley y serán abiertas el día 20 de 


- Febrero: próximo, a la hora 10, en presencia 


de los interesados que concurtan, — Montevi- 
deo, 7 de Enero de 1958, — 11 Secretario. 
12)  .7 (C.C.) 30]pub._30062 En.1il-y.feb.14. 


INSTITUTO NACIONAL DE 
ATIMENTACION 
LICITACION PUBLICA N? 2/958 
Hasta 35.000 kgs. aceite comestible e 

Prímero. y segundo llamado 


Tiámase a -licitación pública N9 2/958, por Pp 


adqulsición de hasta 35,000 (treinta y cinco mil) 
kilogramos de acelte comestible (girasol o manf) 
fijándose para la apertura de las propuestas el 
día 20 del corriente mes a las 10 horas, en la 
Sección. Adquisiciones de este Instituto, de 
donde podrán ser retirados los pliegos de con- 
diciores de esta lMcitación. 25 de' Mayo 696, . 
De no haber número en el primer llamado 
el segundo será para el día 22 a la misma hora. 
«— Montevideo, Enero 7 de 1958. — Sección Ad- 
quisiciones. : > 
12) - (C0.C.) 10|¡pub. 30040 En.9-v.en.20. 
(€ A 
JEFATURA DE POLICIA DE MONTEVIDEO 
, LICITACION Ne 105 os . 
Primer llamado 


Se llama pg licitación” pública para los sm-] 


guientes suministros: o 
Eo . " Utiles de Oficina 
- Apertura: -Enero 22 de 1858. Hora 10. 
Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sección 


" Contrataciones y Suministros de la Jefatura ñe 


Policía de Montevideo, calle San José esq. Yf, 
4% piso, donde se realizará la apertura de pro- 
puestas, . . 

12) (C.C.) 8]pub. 30094 En.14-v.en.22. 


E 
SERVICIO DE 'FRANSMISIONES 
DIVISION ADMINISTRATIVA : 
. Mesa de Liciteciones 
o. Licitación N* 2/58 
= Segundo llamado 
Liámase a citación. pública para el sumil- 


—: mistro de Papel, Cartón y Cartulina, de acuerdo 


. Con el pliego de condiciones que a disposición 


de los interesados se encuentra en la Mes: 
de Licitaciones, calle Sarandí 472 todos 
días hábiles de 7.30 a 12.30. sábados de 8 a 12 
horas. . , 7 

- Las propuestas se recibirán hasta el día 24 


" de Enero de 19538, a la hora 9 en el despacho 


de la” División Administrativa y sórán ablerias 
en presencia de los interesados que concurran 
al acto. — Montevideo, nero 10 de 1958, — El 


Jefe de la Mesa de Licitaciones, 


12) (C.C.) 8lpub. 30090 Jin.14-y.en,22, 


DIVISION ADMINISTRATIVA 
Mesa de Licitaciones 
Licitación No 1-58 
Segundo llamado 
Llámase a licitación pública para el sumi. 
nistro de útiles de ezcritorio, de acuerdo con 
el pliego de condiciones que a disposición de 
los interesados se encuentra en la Mesa de Li- 
citaciones, -calle Sarandí 472 todos los días há- 
biles de 7.30 a 12.30, Súbados de 38 a 12 horas, 
Las propuestas se recibirán hasta el día 22 
de Encro de 1958 a la hora 9 en el despacho 
de la División Administrativa y serán abiertas 
en presencia de lo sinteresados que concurran 
al acto. — Montevideo, linero Y de 1958, —. Jl 
Jefe de la Meza de Licitaciones. . 
(0.C.) 8lpub. 30054-J3n.10-v.en.18, 


SERVICIO DE SANIDAD MILVEAR 
LICITACION PÚBLICA Ne 8/58 


“Llámase a licitación pública por tercera vez: 


: para la: proveeduría de material de aseo y lim- 
pieza, o 
-El acto de apertura de propuestas se efectua. 
rá el día 22 de Enero de-1958 a la hora nueve. 
Los pliegos de condiciones pueden retirarse 
en la Comisión de Compras, de nueve a docs 


«horas: Avenida 8 de Octubre y Mariano More. 


pO. — Montevideo, 10 de Mnecra de 1953. — La 
Comisión de Compras. - 
12) 


s : OTURA yw 
, : 


y Reissig 565, 


308 | 


“yerba mate, Hebillas de pantalón; 


(C.C.) 10;pub. 36053 kn.10-v,en.21, * 


_DIARÍO OFICIAL 


LICITACIÓN PUBLICA No 10/58 
Llámase a licitación pública por segunda vez 
para la proveeduría de Víveres. 

El acto de apertura de propuestas se efectua. 
rá el día 21 de Enero de. 1958 a la hora nueve, 

Los pliegos de condiciones pueden retirarse 
en la Comisión de Compras, de nueve a doce 
horas: Avenida 8 de Octubre y Marlano Moreno. 
— Montevideo, 9-de Enero de 1958. —“La Co- 
mizión de Compras, : - 
12) (C.C.), 10[pub. 30035 En.9-v.en.20. 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
BIERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 

Ticitación pública N* 126 
CANTINAS MILITARES 
: Tercer llamado 
Artículos: Paño-militar, Gabardina color yer- 
ba mate, Forro gris o marrón, Cinta de hilera, 
Hebillas, Tefiletes, Botones color yerba mate 
de 15 y 18 mm. . 
Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los Interesados "en la Bección 
Adquisiciones (Guaraní N? 1599) todos los úlas 
hábiles de 8 a 12 horas, UN " 
Apertura: Enero 20 de 1958. a las 10 y 30 ho- 
rss. — Montevideo, Enero 9 de- 1958. 
12) (C.C.) 5jpub. .30073 En.13-v.en.17. 


Licitación pública N9 121 
Tercer llamado — 

Artículos: Cretona, Botones de 20 y 13 mm. 
y' de Cartera. ? . 

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de lós interesados en la Sección 
Adquisiciones (Guaraní N% 1599) todos los días 
bábiles de 8 a 12 horas. Ñ 

Apertura: Enero 21 de 1958, a las 10 y 30 50-. 
Yas. — Montevideo, Enero 10 de 1958, 

12) (C.C.) Sipub. 30074 En.13-v.en:17, * 


Licitación pública No 15 
Cuarto llamado 2 
Artículos: Mafz, Avena, Cebada, Alfalfa. 
Los pliegos particulares de condiciones se en- 
cuentran a disposición .de los interesados todos 
los días háblies de 8 a 12 horas en la Sección 


«Adquisiciones úe este Servicio (Guaraní N? 1599). 


Apertura; 21 de Enero de 1958, a las 10 horas. 
— Montevideo, Enero 10 de 1958. *' 
12) (C.C.) 5lpub. 30073 En.13-v.en.17. 


SECCION ADQUISICIONES 
Licitación nública N? 32 
- Primer llamado _ 
* Artículos: Vaqueta Vichy, Suela, Lienzó, NBa- 
danas cromo, Cordones. . 

Los pllegos úe condiciones se encuentran a 
disposición Ge los interesados en la Sección Ad. 
guisiciones .(Cueraní N* 1592) todos los días 
háblles de 8 a 12 horas, 

Apertura: Enero 23,_de 1958, a las 9 horas.— 


Montevideo, Enero .9 de 1958. 
12) (C.C.) lOjpub. 30061 En.11-y,en.22, 


Ticitación pública No 31 
.Segundo llamado 

Artículo: Lana lavada, 

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los Interesados en la Sección Ad- 
quisiciones (Guaraní N?* 1599) todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas. : 

Apertura: nero 17 de 1958, a las 10 y 30 
Tas. — Montevideo, linero 9 de 1958. 

12) (C.C.) 5ipub. 30060 En.11-y.en.16. 


Licitación pública NX9 33 - 

. Primer Mamado - 

Artículos: Gabardina de tropa, forro gris o 
mirrón, Entretelas, Satinet, Cretona, Percalina, 
Hebillas, Botones pavonados .grises : botones 
Tafilletes, Jis- 


carapelas de “Artigas”. 

Los pliegos de condiciones se éncuentran a 
disposición de les interesados en “la: Sección 
Adquisiciones. (Guaraní No 1599) todos Jos días 
bábiles de 8 a 12 horas, * - 

Apertura: Enero 22 de 1958, 
Montevideo, Enero TY de 1958. . 
- 12) *  (C.C€.) 10]pub. 30049 En.10-v.en. 21, 


2 las 9 horas. — 


Liciteción ' pública N?”38- 
: Primer llamado : : 

Artículo: Servicio diario de transporte de le- 
che entre el 12 de Inero y el 31 de Diclembie 
de 1058. . 

Los pliegos de condiclones se encuentran a 
disposición ge los interesados .en la - Sección 
Adquisiciones (Guaraní No 1599) todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas, . : 

Apertura: Enero 21 de 1958, a las 9 horas.— 
Montevideo, Enero 7 de 4958. . 

12) (C.C.) 10¡pub.: 30050 En.10-v.en.21. 


UNIVERSIDAD DEE "TRABAJO DEL 
URUGUAY 
PROVEEDURIA - 


- Llámese a 
de Sastrerfa: Madera Compensada; 
terlal de Ferretería y Artículos de. Papelería, de 
acuerdo. a: las conciciones establecidas en 1os 
vliegos respectivos que los interesados pueden 
retirar en la Sección Proveeduría de la Jns. 
titurión, San Salvador 1674, todos los días há- 
hiles de: 7 y 20 a 12 y 390 Sábados de 8 a 12 
horas, : : 


Apertura de las propuestas él día 24 de Enero * 
ita 2124 y MARIA EMILIA 


— Material de Sastrería, a las | 


de 1958: 
Fiel. Bu 143, 


ael 
38 y 24: horas, 


NR 


' 


"quisiciones, : 


ho. 


Eicitación para adquirir: Material | 
Madera; | 
f Artículos de Electricidad; Hierro y Acero; Ma- + 


dl 3450 - 


Licit. N% 142, — 

horas. 

Licit. N9 143, -— Madera, a las 10 horas, 

Licit, N0 144, — Artículos de Electricidad, a 
las 11 horas. o 


Madera Compensada, a las 


Ltcit, No 145, — “Hierro, y Acero, a las 1) 
Licit. N9 146, — Material de Verretería, 
. . 27 b te ía, a las 


17 horas, en la Sección €s mencionada, en 


5 Gue deseen con. 
(C.C.) 10/pub. 30031 En.9-v.en.20. 
ns 


DIRECCION DE VIALIDAD 
Licitación. pública NP 1-1938 . 

Llámese a lHcitación pública, 
para la provisión de artículos 


por segunda vez, 
de escritorio, de 


acuerdo con el pliego de condiciones que re en... 


Quentra a disposición de los interesados en la 
Dirección “de Vialidad, Sección - Adquisiciones, 
Avenida Uruguay No 1120, piso 10 

Las propuestas se abrirán el Gla 20 del «a- 
rriento mes a las 10 horas, 
taciones de -esta Dirección, 


Artículos de Papelería, < lag 


en la sala de Meol--.4 
49 piso, en presen. . 
cia de los interesados que concurran Al A0t0.— 


Montevideo, Enero 3 de 1959, — Jefe de Ade 


Quisiciones, 


12) (C.C.) 8lpub. 30032 En.9-v.en.17. 


Licitación pública N*? 17-1957 


Llámase a licitación pública, por segunda vez, * 


bara la provisión de 9.000 kilos de hierro re- 
dondo de 8,35 mijm., de acuerdo con el pllego 
de condiciones que se encuentra a disposición 
de los interesados en 
Sección “Adquisiciones, 
ro 1120, piso 10, 

“Las propuestas se abrirán el día 17 del 00- 
rriente mes a las 9.30 horas, en la sala de Ji. 
citaciones de esta Dirección, en Presencia de 
los Interesados que concurraá al acto. — Mon- 
tevideo, Enero 3 


clones, 
12) (C.C.) 8jpub. 30033 En.9-v.en.17. 
Licitación pública No 11-1958 


Avenida Uruguay núme 


Llámase a licitación pública pára la provl.- 


sión de 45 uniformes para el personal de ser-" 
vicio y choferes de esta Dirección; de acuerdo 


¿con- el pliego de condiciones que se encuentra 


a disposición de los interesados en la Direc- 
ción de Vialidad, Sección Adquisiciones, Ave. 
dida Uruguay N? 1120, piso 19, 

Las propuestas se abrirán el día 23 del 009» 
rriente mes a las 10 horas, en la sala de líci., 
taciones de esta Dirección, 4% pisó, en presen» 
cla de los interesados que concurran al acto. 
— Montevideo, Enero 3 


12) (C.C.) SIpub. 30034 En.9-v.en.17. 


14-Matrimonios de 
' Montevide 


Monteviden, Enero 15 de 1957 


umplimiento- de la disposición del ep 
tículo 3.* de la ley N.* $.506, del 30 de 
diciembre de 1939, De acuerdo con lo 4ge 


any en cuenta la adyestentia que se : 
oribe y que figura-en los corregpondiek 
edictos que firman 


tes del Régistro Civil. - 


la Dirección de Vialidad, 


de 1958 — Jefe de Adquisl».* 


se expresa en dicho artículo, debe tenefño 


los respectivos Oficina: 


- “Eu: fe de lo cual intimo a los que sa: . 
Dieren. algún: impedimento para el mati 


monio proyectado lo denúnción por 
ante esta Oficina, bacióndo cóñocer l8s 


pts há 


causas. Y lo firmo para que sea fijado en : 


la pusrta -de esta Oficina y publicado en 
al “Diario Oficial”, por espacto 


días, como lo manda la ley”. 


(Espaclo limitado a trés días, por ls 


ley número 9.906). 
. Ba Sección 


escrito 


de ocho 


1958. — Jefe de Ad+* . 


ES 


LUIS CLARIGET, 23 años, soltero, hacendado, - 


oriental, domiciliado D. Coróñel 505 e TARMA 
RIVERA, 23.años, soltera, óriental, domicilliáda 
D. Coronel 505. . IN 

RAUL DE. LEON, 26 años, soltero, Joyero, 


“P'oriental, domicilidao Pérez Castellanos 1474 ap. 


1 y LUCIA PARADA, 27 afios, foltera, española, 
domiciliada Pérez Castelláños 1474, 


3.a Sección 


HUGO MONTAÑES, 19 años, soltero, gmplea- 
áo, oriental, domiciliado Búeños Aires 170 y Es. 
THER MIRIAN FERNANDEZ, 16 años, soltera, 
estudíante, oriental, domicillado Buenos Aires 
170. mz 
S.a Sección 


GUILLERMO EDUARDO ZUASTI, 24 años, 
soTtero, empleado, oriental, domiciliado Arequi- 
EREZ SANTAR- 
ortental 


CIERI, 22 años,. soltera, estudiante, 


domiciliada Arequita 2124. 


10.a Succión 
11 
LUIS TO MARMO, 30 años, soltero, 
oriental, domiciliado Cherry 0810 e 
IRMA CAROLINA REBAGLIATTI, 27 años, s0l- 
entai, domiciliada Capii 2017 
RUBEN TAMMARO, 25 años, soltero, jardi- 
mero, oriental, domiciliado Juanicó 3733 y MA-= 
RIA DEL CARMEN SANABRIA, 27 años, sol. 
tera, oriental, domiciliada Juanicó 3733, 
AMERICO BENITO BAGU, 44 años, soltero, 
electricista, oriental, domiciliado Nancy 4332 bis 
y ANGELA INOCENCIA MARICHELLI, 47 años, 
viuda, oriental, domiciliada Nancy 4332. 
ARLOS CROSA, 27 años, soltero, empleado, 
oriental, ¿omiciliado Ignacio Núñez 2146 y JU- 
LIA BARCA, 24 años, soltera, empleada, arien- 
tal, domiciliada Ignacio Núñez 2146. 
CABRTUL GRONDONA, 33 años, soltero, Cd- 
mercia, oriental, domiciliado Grel. French 1759 
y OLORIA CASAS LEGUIZAMON, 17 años, sol- 
tere, expentina, Gomiciliada Av. Arocena 1640. 


ALBER 


lla Sección 


NORAPRTO IZQUIERDO, 31 años, soltero, 
mecánico, oriental, domiciliado Cno. Cuchilla 
Grande 2888 ap. 2 e IRMA DELIA RAMONA 
MARTINEZ, 81 afios, soltera, textil oriental, dO. 
miciliada Cno. Cuchilla Grande 2888 ap. 2. 

PASCUAL BLAS CARBONE, 33 años, soltero, 
zapatero, italiano, domiciliado Abrevadero 2% 
No 5809 y ROSA DETTA, 23 años, soltera, ita- 
llana, domiciliada Abrevadero 20 N.o 5809, 


SEGUNDO FLORENTINO MARTORULE, 28 
años, soltero, jornalero, oriental, domiciliado 


Barros Arena 5087 y SONIA MARIBEL PRESA, 
23 años, soltera, oriental, domiciliada Barros 
Arana 5987 


ELICDORO GILBERTO MARTIRUNA, 23 años. . 


domiciliado Tessino 3365 


solfeo, pintor, 
oriental, 


y ELIDA ALVAREZ, 24 años, soltera, 
fomiolliada Tessino 3366. 

JESUS SANCHEZ, 29 años, soltero, empleado, 
español, domiciliado Pirineos 2828 ap. 6 y PU- 
RIFICACION FERNANDEZ, 32 años, soltera, 
textil, española, domiciliada Pirineos 2828 ap. 6. 

JUVENAL, ARTEMIO PEÑA, 28 años, soltero, 
maestro, Oriental, domiciliado Cno. de la 
cnitla Grande 3043 y ALBA RODRIGUEZ, 28 
e/ñios, soljera, maestra, oriental, domiciliada Bó- 
vedas 4167 ap. 7. 

HECTOR RIVERO, 19 años, soltero, emplea- 
do, oriental, domiciliado Oficial 32 No 5656 y 
NAVIDAD SILVERA, 18 años, soltera, oriental, 
domiciliada Chayos 5248, 

ARMANDO PEREIRA, 21 años, soltero, em- 
pleado, oriental, domiciliado Isidoro Lauro La- 
rraya 4308 y BLANCA AURORA MORALES, 18 
años, soltera, oriental, domiciliada Isidoro Lau- 
ro Larraya 4308 

JULIO CELESTINO MILAN, 38 años, soltero, 
jornalero, oriental, domiciliado Dr. Carlos Nery 


oriental, 


3584 y NORMA RAMONA AGUILAR, 25 años, 
soltera, oriental, domiciliada Dr. Carlos Nery 
35: 


84, 

CAIN BRUN, 22 años, soltero, jornalero, orien- 
tal, domiciliado Oficial 5% N.o 3206 y MARIA 
KBRIMILDA GARCIA, 18 años, soltera, Emple4- 
domiciliada Oficial 5 N.o 3300. 


ra, oriental, domiciliada Hungría 3577. 

JUAN DARIO PERDOMO, 45 años, soltero, 
empleado, oriental, domiciliado Oficial 5% nú- 
mero 3240 y FRANCISCA RODRIGUEZ, 6l 
pños, soltera, ortental, domiciliada Oficial 5% 
N.o 3220. . 

ANGEL NATALE, M4 años, soltero, jornalero, 


ttaltano, domiciliado Helvecia 3960 y JOSEFIÍ- 
NA VALENA, 17 afios, soltera, oriental, domi= 
clliada Helvecia 3960. : 
ARMIN MINETTI, 26 años, soltero, empleado, 
oriental, domiciliado Cno. Maldonado 6191 y 
MARIA SUSELEN ACUÑA, 12 años, soltera, 
oriental, Gomiciliada Cno. Maldonado 6191. 


7 13.4 Sección 


JULIO CESAR BENTANCUR, 34 años, Soltero, 
empleado, oriental, domiciliado Bogotá 4048 y 
MARIA OLGA :CORREIA, 36 años, divorciada, 
oriental, domiciliada Turquía 3737. 


14.a Sección 


MIGUEL AMARO BURGHI, 24 afos, soltero, 
mecánico, oriental, domiciliado Coraceros 3544 
e IVONNE SARA BAZANO BLENGIO, 22 años, 
gonara, maestra, oriental, domiciliada San Juan 

RUBEN FAGUNDEZ de las LLANAS, 23 años, 
soltero, empleado, oriental, domiciliado Manuel 
Correa 3550 y NILDA CELIA VIDAL PESSANO, 
22 años, soltera, oriental, domictliada Manuel 
Correa 3550, 


d5.a Sección 


JORGE RAUL: 
empleado, 
OLGA CELESTE FLORES, 22 Años, 
ortental, domiciliada “Chemá 2064. 


Ta Sección 


ARDERTO SEVERO 
olteso, arecánico, orlembal, 4 


tlales 4804 y MARTA ESTE OHENS, RG años, 


A 


soltera, rmplcada, española, domiciliada Manan.- : 


OLIVIDRO, 26 años, saltera, 
oriental, domiciliado Chaná 2064 y. 
Sottera,. 


4 liada Mar 
SUAN 
| JOAQUIN CASTRO, 


EIGUBLLAS, :25 eñ08, 
demicilado VManan- 


pd 
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tleles 4804 ap. 2. 


ERNESTO ANGEL BURMCDEZ, 19 años, sol-; 


tero, mecánico, erental, domiciliado Aparicio 
Seravia 3018 y JUANA MILDRED ACOSTA, 12 
años, soltera, oriental, domiciliada Aparicio Sa. 
ravia 4359. 

RAMON CARDOZO, 31 años, soltero, emplea- 
do, oriental, domiciliado Cuchilla Grande sín. y 
MARIA CLARA ARCE, 25 años, soltera, oriental, 
domiciliada Cuchilla Grande ln. . 

PEDRO OLIVANO SORIA, 74 años, viudo, ju- 
bilado, oriental, domiciliado Galvani 4638 y RO 
MANÑA HERMINIA MORAO, 59 años, viuda, 
oriental, domiciliada Andalucía 3872. 

EDUARDO CESAR MARTI, 24 años, soltero, 
gráfico, oriental, domiciliado “Tomás Clara. 
mount 3769 y MIRTHA MAGDALENA IRIBAR- 
NF, 22 años, soltera, oriental, domiciliada Yu- 
catón 3782. 

OST POTZ, 22 años, soltero, mecánico, orien- 
tal, domiciliado Londres 3562 y GLADYS GUL 
LLERMINA PRESA, 21 años, soltera, oriental, 
domicillada Londres 3837. 

ALFREDO LOPEZ, 19 años, soltero, plomero, 
oriental, domiciliado Oficial 4516 y VILMA RO- 
SAS, 17 años, soltera, oriental, domiciliada Ofl- 
cial 4518. 

JUAN CARLOS SANGUINIÓTIT, 22 años, sol 
tero, mecánico, oriental, domiclilado Curiales 
4017 y MARIA DEL CARMEN VAZ, 19 años, 
soltara, oriental, domiciliada Rancagua 4102. 

20.4 Sección 


RODOLFO GIOMAR GARCIA, 34 años, soltero, 
plomero, oriental, domiciliado Real 14287 y ML 
CAELA AGUIRRE DE LEON, 26 años, soltera, 
oriental, domiciliada Real 4287. 

14) $2.09 3'pub. v.En.17. 


Montevideo, Enero 14 de 1958 
1.a Sección 


HECTOR 1221, 21 años, 
oriental, domictiiado Piedras 738 y 
MINGA COLLAZO, 24 años, soltera, 
oriental, domiciliada Piedras 138. 


soltero, empleado, 
OLGA DO- 
empleada, 


4.a Sección 


PERCIVAL BONO, 28 años, soltero, ingenie- 
to agrónomo, ortental, domiciliado San “osé 931, 
ap. 17 y MYRIAM PARODI, 32 años, soltera, 
maestra oriental, domiciliada San José 931, 
apto. 17. 


6.a Sección 


GONZALO BERNARDO REY CGIRALDES, 23 
años, soltero, empleado bancario, oriental, do- 
miciliado Agraciada 1476, piso 6%, apto. A y 
ANA MARIA BOZZO, 19 años, soltera, orien- 
tal, domiciliada Agractada 1476, piso 69, ap. A. 


7.a Sección 


ERNESTO SILVA, 283 años, soltero, técnico 
radiólogo, oriental, domiciliado Colonia 1473 y 
VERÓNICA TOLOSA, 27 años, soltera, media. 
ta, oriental, domiciliada Colonia 1413. 

ULISES ALTEZ, 25 años, soltero, militar, 
oriental, domiciliado Carlos Roxlo 1607 y NI 
DIA GONZALEZ, 27 años, soltera, modista, 
oriental, domiciliada Carlos Roxlo 1607. 

MARIO BASELLI, 33 años, soltero, estudian- 
te, oriental, domiciliado San Salvador 1484 e 
ILMA TRONCOSO, 26 años, soltera, estudlante, 
española, domiciliada San Salvador 1484. 

EDUARDO LUIS MORERA, 35 años, di- 
vorciado, profesor, oriental, domiciliado G. Ra- 
mírez 1708 y ESMERALDA IRALDE, 36 años, 
soltera, maestra, oriental, domiciliada G. Ra- 
mírez 1708. 

JOSE AGUSTIN LOTITTO, 30 años, soltero, 
jornalero, orlental, domiciliado Piedra Alta 1640 
y SONIA ANA FULCO, 26 años, soltera, Orien- 
tal, domiciliada Pledra Alta 1640. 

JORGE [AMERICO PODESTA, 22 años, sol- 
tero, empleado, 
1485 y BEATRIZ RODRIGUEZ, 23 aftos, 
tera, orfental, domiciliada Durazno 1485, 


9.a Sección 


80l- 


JUAN CARLOS PERRONE, 51 años, viudo, 
empleado, oriental, domiciliado Lezica 5874 
NAHI ETCHEVERRY, 25 años, divorciada, 
oriental, domiciliada Lezica 5874. 

CLAUDIO MARIO VELAXQUEZ, 22 años, 
soltero, .empleado, orlental demiciliado Walde- 
mar Hansen 194 y NILDA UBAL, 26 años, 
soltera, peluguera, oriental, domiciliada Hudson 


5507. 
10.a Sección 


tero, cinfer, Htallano, domiciliado Mar Mesite- 
sráneo 5561 y ¿BLANCA VERÓNICA PINTOS 
MACHADO, 25 años, soltera, oriental, domaici- 
Mediterráneo 5561. 

FRANCISCO QRIBE LEOROLDO 


ño, orientel, domiciliado ¡Pilleomayo 4090 y MA 
RIA LUCINDA RAMONA GONCALVEA 217 


4 años. soltewa, omiental, domiciliada Plicomayo 


oriental, domiciliado Durazno 


MARIO LO TURCO FLORIO, 26 años, sol. 


29 años, soltero, «emplea, 


A A A AA A TIT 


| 


| 


] 


3 
| 
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ca Bección 
MARIO GERÓNIMO LAPAZ, 35 años e 
ro. suputero, oriental, domicilldas Deo” Aromas 
burá 2081 y ALALIÍA EDITH PACHECO, 28 
rd soltera, oriental, domiciliada Colorado 
cul, 
NERMAN OROSMAN BONILLA, 2 ñ 
solíaro, empleado, oriental, qomiciiado. Sida 
2906 y CRISTINA ANA KUCZISUDA, 22 años 
sultera, oriental, domiciliada Cúdiz 2906. Ñ 
RAMON CULERVO, 24 años, soltero, em- 
picado. ¡epoñol, Gomipiliado Azambuya 2450 y 
EMILIA ¿LA, 24 años, ltera, uñ 
anda Vilardebó 1736. soltera, Espurolas 
(GUL MARENCO, 19 años, soltero, empiea= 
do, oriental, domiciliado Regimiento 9 No. 1959 
y ELVIRA MOLARES, 21 años, soltera, Orieha 
tal, domicllinda Marcelino Sosa 3228. 
OR A PARSAMIAN, 30 años, soltero, CO. 
, turco, domiciliado José Hernández 2437 
y VICTORIA TEXKNEITAN, 28 años, ira, 
iroquesa, domiciliada vosé Hernández 247. 


o 13.a Sección 

PANOS ANABADIAN, 30 años, soltoro - 
dustrial, oriental, domiciliado Bogotá de y 
ANA JUANA CHABUR, 21 años, soltera, pro= 


tesora de corte, argentina, domiciliada Bogotá 


14.a Sección 


HECTOR DE REBOLLEDO OLIVERA, 30 
años, Soltero, empleado, oriental, domiciitado 
Arroyo Grande 2430 y ALBA ESTELA BRUNO 
POUSO, 23 afñios, Soltera, maestra, or 1411 
domiciliada Agracieda 2761. os 


is.a Sceción 


DANTE. PETRUCOLLI ROMERO, 28 años, 
soltero, _médico, orlental, domiciliado P. de Alas 
ría qee Y UATRIA ZEBALLOS SPINTLLI, 

, Soltera, oriental, . 
Marie Hs domicilleda P. de 
DO MELGAREJO, 21 años, solt 
estudiante, oriental, domiciliado Charrda, er 
y RUTH RAMAGLII, 21 años, soltera, oriental 
domiciliada Charrúa 1871. nn 

HECTOR PEDRO AGUERREBERE, 59 años 
soltero, comercio, oriental, domiciliado T. Naro 
ELIDA DEVITTA, 37 
domiciliada T. Narvaja 


italiano, domiciliado Paysandú 1823 CATA. 
LINA PAGURA, 24 años, soltera, ltadana, dos 
miciliada Paysandú 1823. 

CARMELO SARANDI COLMAN, 33 años, dis 
vorelado, oriental, domiciliado A. Grande 1428 
y BLANCA DORA ETCHICHURE, 34 años, die 
vorciada, oriental, domiciliada Carapé 2078. 

ROBERTO ALBERTO MARTEGANI, 22 añor, 
soltero, empleado, oriental, domiciliado P. ds 
María 1372 y MARTA SUSANA SAEZ, 18 años, 
soltera, oriental, domiciliada P. de María 1372, 


16.a Sección 


CARLOS RODRIGUEZ, 29 años, soltero, em 
pleado, oriental, domiciliado Carlos Ma. Ramf. 
zer 500 y RAQUE Jubta MERNIES, 23 año 

, estra de mtísica, oriental 1 
da Laureles 534. priental, Gomicilla 


i8.a Sección 


JACINTO LINO PERALES, 32 años, soltero 
comercio, argentino, domiciliado Chaná 2359 y 
CLEMENTINA VALOR, 41 años, soltera, ar- 
gentina, domiciliada Chaná 2359. 

MILTON JULIAN CHELLE, 28 años, solte. 
ro, empleado, oriental, domiciliado Dr. D, Pam 
rra 1169 y MARIA ELIA PATELLA, 24 años, 
soltera, oriental, domiciliada Dr. F. Soca 1325. 

DARIO SERGIO CORGATELLI, 33 años 
divorciado, oriental, domiciliado Juan Pauller 
1238 y AURELIA ANGELA ALVAREZ, 25 años, 
soltera, eriental, domiciliada “uan Paullier 1278, 

ROALD SAAVEDRA, 27 años, soltero, emplez- 
do, oriental, domiciliado Simón Bolívar 1168 y 
SUSANA RENEE DI BARTOLOMEO, 20 años, 
soltera, oriental, domiciliada Gral Baldomir 


2492. 

FRANCISCO BANUS, 38 años, soltero, esas 
fol, domiciliado Fco. Muñoz 1117 y MARIA DA» 
NUS, 29 años, soltera, española, domicillada 
Dr. D, Terra 1019, ap. 2. 

FEDERICO LUIS CENTURION, 21 años, sol. 
tero, empleado, oriental, domiciliado Dr. Sccsaw 
ria 2535, ap. 5 y ELSA ACACIA MICHELENA, 
19 años, soltera, oriental, domiciliada Dr. Sco. 
seria 2594. 


ARNOLDO PERERA, 24 años, soltero, cho 
fer, oriental, domiciliado Charrúa 2222, ap. 1 
y ELIDA GARGANICO, 18 años, soltera, Orlen 
tal domiciliada Dr. D. Terra 1489. 

LUIS ALBERTO DORADO, 36 afos, solte- 
ro, dibujante, oriental, domiciliado Pedro Camp- 
bell 1437 y FAUSTINA AMELIA VALENTI, 41 
afios, Soltera, argentina, domiciliada Pedro 
Campbell 1439. » 


20.a Sección . 


JUAN JOSE FALCON, 25 afros, soltero, ALrt= 
0, oriental, fioppiciliado 'Atabona 3552 y MA- 


' 


5 


: 3- estar a derecho en los 
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RIA GLORIA PIRIZ, 24 años, soltera, orion 
tal, domiciliada Atahona 3552, 


nos municipales en posesión de la gestienanta, 
Log interesados deberán comparecer a contes» 
tar le demanda, bajo apercibimiento de nom= 
hrársele. defensor de oficio, y habilítase el Fe. 
riedo Judicial Mayor al solo € 
blicaciones.. — Nueva Palmira, 12 de Diciembre 
de 1957..-— Mario -R. Morquío, Juez de Paz 
16) $24.00 30/pub. 20213 Dic.28-v.feb.3. 


JUZGADO LETRADO RE PRIVERA INSTANCIA 
DE MALDONADO 

Por disposición del señor “uez Letrado de 
Primera Instancia de Maldonado, doctor don 
Eduardo Bolant, dictada en los. autos. caratula. 
dos: “Díaz, Pedro y otros. contra “COMPAÑIA 
DE COMBUSTIBLES NACIONALES”. Pres- 
cripción treintenaria” (Lo 10, FO 641), se cita, 
llama y empleza, especialmente a los integran. 
tes de la “Compañía de Combustibles Naciona= 
les”, que bájo la firma de Díaz y Cfa, estaba 
integrador por los sefiores Pedro Díaz, Ramón P. 
Díaz, Enrique Acguarone, Luis Lanata, Fede. 
rico Lanata, Juan S: Díaz, Rufino Peluffo, Ma. 
huela M, Díaz, Juen T. Smith, Angel Gamina»-- 
ra, Manuel Narancio, Alberto Berrutti y Abe 
lardo Gramardcli, o e Sus. SUCesdres: a. cualquier 
tftulo, así como a cualquier otra persona que 
se considere com derecho al siguiente bien im= 
mueble: Una fracción de campo ubicada en. la 
priméra sección de este Departamento, parte 
Sur de la planta urbana, conocida con el nom-- 
bre: de chacra “La Loma”, empadronada con. el 
N9 103%, la que según plano del agrimensor 
Angel F. Martínez, levantado en "Febrero de 
.1914 y según título adquisitivo se compone de. 
23 hectáreas. 7527 metros 80 decímetros cuadras 
dos, lindendo por el Norte con Rafael Teri; 
por el Norogste con la calle Treinta y Tres; 
al Noreste con la Sucesión Starost; al Este 
con la misma: Sucesión, José Manuel Celso: y 
Vicente Novos; al Sur con camino carretero a: 
Punta del Este, Sucesión Starost y otros, y al 
Oeste con la misma Sucesión, otros propieta- 
rios y camino carretero a la playa, para que 
concurran dentro de noventa días a deducir 
en forme sus derechos, bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, con quien se: 
seguirá el juicio, haciéndose constar que: se 
ha hnbllitado la próxima Feriz Mayor ar sola: 
efecto: de estas publicaciones, — Maldonado, DI- 
clembre 9 de 1957 — Uberfil C. Larrosi, Ac= 
tuerio: Adjunto.. 

16) $144.00: 30¡pub. 19933 Dic.20-v.en.27.. 


JUZGADO LETEADO DE PRIMERA INSTANCIA: 
- DE SEGUNDO: TURNO: DE PAYSANDU 
Por disposición del señor Juez Letrado de 
Primera: Instancia de Segundo: Turno de Pay- 
sanodú, doctar Carlos A. Artecona, dictada em 
«autos rotulados: “DEMÓCRITO * BECEIRO. 
Prescripción. adquisitiva'” (L9 11, FO 460, NO 74Dr: 
se: cita; llama y emplaza a los. cónyuges Juana 
Raña de Mendilaharzuo y Domingo Mendlia- 
harzu y sus herederos: a título universal O par-— 
ticular, así como a toda persona que pretendo 
derechos sobre cel siguiente. blen inmueble: Una 
«ficción de terreno ubicado en la manzana 
f$uto setenta y siete de la ciudad de Paysau- 
úú. primera sección judicial del Departamento 
áel mismo nombre, empadronado con el número 


: 21.2 Sección 


JUAN HERBERTH MORAES, 24 años, sol- 
tero, chofer. oriental, domiciliado Teófilo Díaz 
1321 y SHIRLEY MARINA: NUNEZ, 20 años, 
soltera, empleada, oriental, domiciilada Teñfilo 


Díaz 1321. 
14) / $2.00 3ipub. v.en.l6. 


A A e 


15-Prescripciones 


A 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN' LO CIVIL DE PRIMER TURNO 

EDICTO. — Por disposición. del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Primer Turno, doctor don Diego Landa, dicta. 
da en los: autos caratulados: “ESTANCIAS SAN 
ENRIQUE. S. A. Frescripeión” (Lo 51, F.o 563) 
se hace saber al público que dicha sociedad. 
“anónima 58 ha presentado iniciando acción de 
prescripción adquisitiva treintenaria sobre un 
sobrante de superficie de 98 hectáreas 5.557 
metros, 6.302 -centímetros con respecto. al área 
titulada del inmueble padrón N.o 1188 situado 
en la lLa sección judicial del Departamento 
de Saito, paraje conocido con el nombre de 
“Taugarupá” compuesto según plano del agri,, 
xiensor Abilio. E. Dos Santos de Setiembre de 
1916, inscripto en la Inspección Técnica De. 
partamental de Salto el 15 de Marzo de 1919, 
de una superficie de 2772 hectáreas, 4520 me. 
tros. cuadrados, 3577 centímetros cuadrados y 
según título de 2673 hectáreas, 8962 metros cua- 
Grados. 7375 centimetros cuadrados dentro de 
los siguientes límites: al Norte: Sucesión de 
oon Manuel G. Amorím; al Este: doña Rosa. 
Amorim de Ferraz y Magdalena Amorim de 
Spangemberg; al Sur: María Teresa Amorim de 
Carvalho y al Oeste: el. Arroyo Tangarupá por 
medio con sucesión de Juan Gutiérrez Bueno 
y sucesión de Domingo Jaunsolo. . 

En consecuencia se cita, llama y emplaza 
por el término de noventa días a todos log que' 
Se consideren con algún derecha por cualquier 
título universal] o singular, al expresado SO. 
brante de: superficie enel inmueble descripto 
y especialmente a los linderos María A., Ma- 
nuel y David. Amorim de Rocha y A. y P. 
Amorim Moreira, Enrique Spangemberg Amorim, 
Rosa'A, de Ferraz, María: E. Carvalho «de Amo., 
rim, Joaquín Elola de Barbieri, y María S. Jaun- 
solo de Carulla; pare que comparezcan en estos 
autos y ante éste Juzgado, por si o por medio 
de apoderado legalmente constituído para el acto, 
referidos obrados, 
bajo apercibimiento de nombrárseles Defensor 
de Oficio con. quien se llenarán y seguirán los 
procedimientos. Y a los efectos. legales se ha, 
cen estas publicaciones, haciéndose: constar que 
5e encuentra habilitada la Jeria Judicial Mayor: 
a esos efeatos — Montevideo, Diciembre 31 de 
1957. — Alfredo L. Llugain, Actuario Adjunto, 

16) $180.00 30|pub. 251 En.10-v.feb,13: 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE PRIMER TURNO DE CANELONES 
Por disposición del señor Juez Letrado de 
Primera Instancia de Primer Tumo de Cane. 
lones, doctor Alvaro Méndez Moderneil, dic» 
tada. en los autos: “GRASSI. PARDINI ORES. 
TE. Prescripción” (LO 42, F9 317), se hace Sas 
ber al público que ante este Juzgado se ha 
presentado el titular de autos, iniciando acción 
de prescripción. treintenaria de una fracción de 
terreno y sus mejoras empadronado con el nú- 
mero 883, ubicada en la manzana 8 de esta 
ciudad, compuesta de una superficie de tres. 
clentos setenta metros que linden al Oeste, 
calle Baltasar Brum, antes Montevideo; al Sur, 
Sucestlón Juan Volonté: al Este, Juan Fera- 
la, antes Sucesión Jorge Calvetti y Junn San: 
tos; y al Norte; Juan R. Santos. En consecuen. 
cía, se cita, llama y emplaza a su tenedor Juan 
Rocco: O a. sus causahablentes a título univer- 
sel o singular, por el término de noventa días, 
habilitándose a. sus efectos el próximo Ferlado 
Judicial Mayor para que comparezcan en estos 
autos. y ante este: Juzgado por sí o por melo 
de sus apoderados legalmente constituidas, pas 
Ya el caso de estar a derecho, en los referidas 
autos, bajo: apercibimiento de nombrárseles de- 
fensor de ofitto con quien se llenará el requi. 
sito constitucional. de la concilinción, Y a los 
efectos legales se hacen. estas publicaciones. — 
Canelones, 12 de Diciembre de 1957. — Guiller- 
mo 4. Ramos; Fseribano Actuario. 
16) $108.00 30jpub. 20171 Dic.26-v.en.gL.. 


A 

JUZGADO DE PAZ DE LA. 8a SECCION 

: DE COLONIA 

EDICTO. — Por mandato- del Juzgado de Paz 
de la 8.a- Sección. de Coionia, en autos: “SIL-: 
VEYRA: DE: PEÑALBA, HAYDEE DORA o 
DOROTHEA., Prescripción treintenaria adquisi. ] 
tiva” (Lo 18: 9 102), se cita y emplaza por | Primera: Instancia de Segundo Turno de Pay- 
«noventa días a: Avelína. R, de Clairiám;, sus | 'sandáú, doctor Carlos A. Arteco: dictada en 
sucesores, causañablentes y a todos. los: que se |:autos "rotulados: C ' 
consideren cor derecho: a. cualquier título sobre | , PEDJ] . JN "y OLGA 
el sigutente inmueble: Una fracción de terreno | TERDSA RIVABÉN DE PRINO, Prescripción 
ubicada en la manzana 190 de-la planta urbara | adquisitiva” (Lo 11, F? 460, N9 750), se: cita; 
de esta ciudad, empadronada con. €l No 1836, | llama y emplaza a los cónyugos Juena Raña de 
compuesta: de una. superficie de 1.845 metros, | Mendilaharza y Domingo Mendilalarzu y sus 
que linda: 4% ms. 95 de frente al Norsste a la | herederos a títulos universal o porticular, así 
calle independencia, hoy Vellipe Fontana; por/ccmo a toda perzona que pretenda. derechos. 
E m5. 95 de fondo y frente al Suraste a culie 
arandí, en 
confinando al Suroeste y Noroeste, con terre. : díalal del Departamento de Paysandú, planta 


mensor Hafael A, Thevenet, inscripto con. el 
número ochocientos. ssteuta y cinco el velnti- 
,trés de. Maya de mii novecientos cincuenta y 
seis en' la Oficina Departamental de Catastro 
de Paysandú, consta de una superficia de mil 
ochocientos ochenta y tres metros siete. mil 
trescientos. dos: centímetros, así deslindada:. al 
Norte, cuarenta y dos metros ochenta y sbis 
cer de frente a la calle Colón, entre 
las de Mantecaserós y. doctor Suan Zorrilla de 
San Martía, distando el punto medio de dicho 
frente cincuenta y cuatro metros, cincuenta y 
siete centímetros de la esquina formada por. la 
intersección de las: calles nombradas en primer 
y tercer término; al. ste, cuarenta y tres me- 
tros cincuenta. centímetros lindando con pro» 
piedad de Miguel Gentiles al Sur, cuarenta y 
cuatro: metros treinta y un centímetros de fon. 
do por donde linda. con propiedades de: Honorio 
M. Zabaño;, Luisa Malian, Sofía Castells, Mi- 
guel Lauría y Francisco Zitto, y al Oeste cua- 
renta y dos metros: orhenta y echo centímetros. 
lindando con. propiedades de María A. Maristán 
y Luisa P. de Tótorica | para. Que COMParezcan 
a estara derecho en estos. autos dentro del 
término: de noventa días, bajo apercibimiento de 
nombrárseles, en casa de no. comparecencia, de- 
fenser de oficio, con: quien se seguirá el juicio, 
¡citándoseles asimismo: para el previo juicio. com. 
cllietoríoa.. Y a los efeotos. legales se hace la 
presente publicación quedando habilitada la 
próxima Beria Judicial Mayor a los efectos de 

b Ón y emplazamiento, — Paysandú, 


Actuario. : 
18) $192.00 3Mipub. 20254 Dic.28-v.feb.3. 


“Por Gisnosición del señor Juez. Letrado de 


í 


efecto de las pun. 


mil ciento catorca y que según. pláno del agri. ; 


su. publicac. 
«Diciembre 19 de 195%, — Jorgé Pérez Scremini, |. 


¡ S0hrs el siguiente bien inmueble: Una fracción | 
por formar esquina con la anterior, ¡de terreno, situada en la primera sección ju- + 


urbana, manzana número elucuenta y uno «. 
Padronada con el número descientos sesenta q 
cinto Que según plano del agrimensor Adolo 
O. Musso, de Octubre de mil novecientos cin. 
cuenta y tres, inseripto con el número doscion. 
tos sesenta y cinco en la Oficina de Catastra 
del lugar, el veintiséis de Diciambre del misno 
año, mide una Buperficie de mil doscienins 
dieciséis. metros, Qnce decímetros, sesenta y cin- 
co centímetros cuadrados; dentro «de los sj- 
guientes límites: al Norte, recta de cuarenta y 
cimco metros con. Luis Rivabén; al Este, recia 
de veintisiete metros, diez centímetros, cor Rusa 
A. M, de Frasthini; al Sur; recta de cuarenta 
y cuatlo metros, ochenta centímetros, sobre la 
calle Leandro Gómez; y al Oeste, recta de vein. 
tisiete metros siete centímetros, sobre la callo 
xIuacal, para que comparezcan a estar 4 dere... 
cho en estos autos dentro del término de noven- 
“ta días, bajo apercibimiento de nombrárseles 
en.caso de no' comparecencia, defensor de oficio, 
con quien se seguirá el juicio, citándoseles asi- 
mismo para el previo juicio conciliatorio. Y a 
los efectos legales se hace la presente 3ublio 
cación, quedando habilitada la próxima Feria 
Sudicial” Mayor a los efectos de su publicación 
y emplazamiento. — Paysandú, Diciembre 19 de 
1957. — Jorge Pérez Scremini_ Actuario. 
16) $156.00 30/pub. 20253 En. 13-v.feb.15. 


€EEÁOo— 
JUZGADO LETRADO DE. PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO Di SALTO 

EDICTU. — Por disposición del señor Juez 
Letrado. de Primera Instancia de Segundo Tur 
no. de. Salto; dictada en los autos: “MERCEDES 
MIRÓ: DU' FRANCO FRAGUAS y Otros. Eres. 
cripción trelntenaria”, se emplaza por el tér- 
mino de noventa días, bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, a tuúos los 
que se consideren con derecho a. cualquier tí. 
tulo que sea, sobre el signiente bien: Un so. 
brante de 1 bectáreo 6.044 metros: 5.676 cent. 
metros, ubicado en varias fracciones de terre. 
ho situedas en la. 2% Sección Jumicial de Salto, 
. I0ABZAnAS catastrales Mos 233, 23%. 267 y 262, 
empadronadas. actualm - COYE. los: Nios” 3.178, 
3.177, 4.725, 3.178, 1 281, 12.282, -283, 
12.88 1 2 28%, 


riormente. bajo el padrón N.o 3:199, que tata. 
lizan una superficie, según: 


z según plano del agrimensor Abilio: E. 
' de : 


enarmiento de Salto; 3: 2.155 
metros, $2 centímetros cuadrados, descontado, 
el área de las calles, lindando: Al Norte 284 


' Parque Solari; 
al Sur 143 metros 5 centímetros con bulisa V. 
de Aguerre; al Este, 188: metros 34 centímetro” 
sobre Avenida Blendengues, y al Suroeste, 219 
) centímetros, lindando con Enriavo 
Derrégibus, Derrégibus Hnos: y Pamque Solari 
Ss hace constar que: ha sido habilitada La 
próxima: feria judícial mayor al sola efecto dn 
estas. publicaciones y del emplazamiento, — 
Salto, Diciembre 19 de- 1957, — Delmar Gorzél. 
vz Brum, Actuario. Adjunto. : 
16) $132.00 30]mub.. 20419 En.3-1.feb.7. 


Hslica 


ENRIQUE SENA y ANGEL CASTROMAN, so. 
licitaa la inscripción: de la composición musical 
titulada “Me vas a llorar” (tángo, letra y mú. 
sica), de la: que declaran. autores, -— Montevi,. 
-deo, 19 de Diciembre de 1957, — Dionisio Tri. 
llo Paya, Director. . 

17) $4.00 10/pub. 249 En,10,_v.en.21. 


AGNES SUSANA SANDOR, solicita. la ns. 
cripción de la obra titulada “Ea el Tiempo”, 
de la que se declara autora. -— Montevideo, 3) 
de Diciembre de 1957. — Dionisio Trillo Pays, 


Director, 
17) $2.00 10/pub. 387 En.13-7.en.23. 


19-Rectificación de Partidas 


JUZGADO LETRADO DE.PRIVERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEXTO TUMNO 

EDICTO. — Por mandato del señor Juez Le- 
«trado de Primera Instaenca en lo Civil de Sexto 
' Turno, decter Celestino D.. Peralra, en auto: 
. “RODRIGUEZ DE. VILLOT, MARIA CRUZ. 
. Rectificación: de. partida. y, auxilintoría de pobre. 
«za”, se bace: saber que ha comparecido la nom- 
brada persona. solinifando la. rectificación, de la 
. partida de su matrimonio, pues. donde € ella” 
, figura como “María Estévez”. debe decir María 
, Cruz» Redríguez, y donde dice que es ha ¿3 
. “Manuel Estévez” y de “Josela Rodrígue»”; dt - 


 Zeriado. para. las publicaciones, — 
: de 1957. — fulo El Real, á0. 
tuario. z 


19) (BR. 20-4-55) 15[pub. 30098 En.1S-V 4.21. 


Enero 16 Ca 1778 


— 


DIARIO OFICIAL TT s4gÑ<o 


gercia F. Correa e Isolina Faustina Corréa. Las 


dos últimas fracciones de campo descriptas. es. 


tán empadronadas en conjunto con el número 


3028. 

Se previene: 1) Que el mejor postor deberá 
consignar en efectivo el 10 olo de su oferta 
en el acto de serlé aceptada la misma a los 
efectos legales; Jl) Que serán de cargo del 
comprador el Impuesto Municipal y la comi, 
sión del rematador, que será el 2 ojo; 111) Que 
los títulos de propiedad de los bienes referidos 
y demás antecedentes así como los autos en 
dos cuales 'se decretó la venta, se encuentran 
en esta Oficina Actuaria de manifiesto y a 


- disposición de los interesados, calle 25 de Ma, 


yo N.o 523, 50 piso. Y a los efectos legales, se 
hace esta publicación. Se hace constar que se 
habilltó la Feria Mayor a1_solo efecto de las 
publicaciones. — Montevideo, Enero 4 de 1958. 


— José Curi Zagia, Actuario. . 
20) $183.60 17|[pub. 260 :En,10_v.en.29, 


: . JUAN MARQUEZ 
Juzgado Leirado de Primera Instancia en lo 
Civil de Sexto Turno 

REMATE JUDICIAL o 
EDICTO. — Por mandato del señor Juez Le- 
trado de Primera Instancia en lo Civil de Sexto 
*Turno, doctor don Celestino D, Pereira, en au- 
tos: “de: LUIS RISSO, MANUEL “OSH, Incapa- 


cidad” (12 49, F2 510), se. hace saber que el] 


áía 12 de Febrero del próximo año 1958, a las 
horas que a continuación se indican -y en el 


lugar de sus respectivas ubicaciones, Se proce» | 


derá - 1 y ió martille h a : 
erá con intervención del ero don Juan? preiida” (L% 35, Fo 43), se hace saber que el 


' Márquez, asistido de la Oficial Alguacil y Ac- 


tuario Adjunto del Juzgado, a la venta en pú- 


«blica subasta y bajo las condiciones que se es- 


tablecen más adelante, de los siguientes bienes: 
A) A la hora 10 y sobre la base de $ 350.000.00 
(cincuenta mil pesos). Los derechos que acusr. 


- de la Promesa de Compra-Venta N0 4465 cele- 


'brada entre el Banco, La Caja Obrera y el doc- 
tor Juan Antonio de Luis con fecha 18 de 
Marzo de 1928, relativa al terreno Que Se des- 


críbe a continuáción, así como también los edi. | 


ficios, construcciones y cuantas mejoras contie- 


ne dicho terreno, que €s el siguiente: Un solar ] 


úbicado en la 23.a sección judicial de Mon- 
tevideo,. empadronado con el ¡No 126.096, se- 
ñialado con el N%' 10 en el plano del ingeniero 


Rodolfo de Arteaga trazado en Febrero de 1928 | 


y aprobado por el Municipio de Montevideo el 
15 de Marzo del mismo año, expediente N* 30,154, 
de forma triangular y compuesto de una Buper- 
Xicile de cuatrocientos cincuenta y dos rmetros 
32 decímetros (452 ms 32 dms.), deslindadlos 
así: treluota y siete metros veinticinco centíme- 
tros de frente al Suá-Este a la Avénida Ceate- 
nario, por donde el edificio tiene sus puertas 
señaladas con los múmeros 3077 y 3081, “veinid- 
nueve metros al Sud-Ocste, 


tímetros al Norte, con la Sucesión Sanguinetti; 
y B) A la hora 10 y 30 y sobre la base de pesos 
100.00 (cien pesos) el metro cuadrado. Una frac- 
ción de terreno con los edificios y demás mejo- 
rag Que contiene, situada en la l0a sección 
judicial de este Departamento de Montevideo, 
emirdronada con el número 26.104. compuesta, 
según plano de mensura del agrimensor Raúl 
Seoanez y Olivera, de Setiembre de 1922 e ima. 
cripto en el Ministerio de Obras Públicas, el 


. 12 del mismo mes y año, de uua superficie de 
1.439 metros 3.122 centímetros -cuadrados (mil 


cuatrocientos: treinta y nueve metros tres nmúl 
veintidós centímetros 2), que se deslindan así: 
treinta y cinco metros sesenta y cuatro centi- 
inetros al Norte que son «de frente a la Avenida 
8 de Octubre, por donde las puertas de entra- 
da están señaladas cen los números 3280 y 3186, 
cuarenta y dos metros setenta centimetros tiene 
la línea del Este, por donde linda con Pabio 
Guido, treinta y cuatro metros dieciocho centí- 
metros tiene la Hines del Sur, lindando con An- 
tonio Castro y Antonio Vieytes y al Oeste una 


línea ligeramente quebrada que tiene diecisiete- 
metros cincuenta y cinco centímetros y veinti-' 


séis .metros, respectivamente, en sus trazos, lin- 
dando en ¿oda su extensióu con don Antonio 
Otero. . 

Se previene: 19 Que el mejor postor en cada 


uno de los remates deberá consignar en el acto | 


de serle aceptada su oferta, en dinero efectivo, 
Él 10 ojo del importe de la misma, en garantía 
de su cumplimiento y a cuenta del precio; 
22) Que los gastos, honorarios e impuestos, (x- 
eepto aquellos que la ley pone de cargo de-los 
vendedores, serád de cuenta de los comprado- 
res, así -como la comisión legal del rematador 


y el impuesto previsto por «€l artículo 98 «ely 


Decreto N?2 10,194 del- Concejo Departamental 


de Montevideo (1/4 olo. sobre el precio de la; 
enajenación); 30) Que las veñtas dispuestas se? 


realizarán sobre las siguientes condiciones, par- 


gada, promesa Que se encuentra inscripta en el 
Regls 


tro: de. Inbíbiciones, "Sección Promesas de, 


Enajenaciones de Inmuebles a Plazos, con €l 
N9 1141 al Fo 303 vto. “del L £ — Con refe- 
rencia 281 inmueble Padrón N2 26.104 'desiin. 


dado en la letra B), se bace constar: a) Que; 


en virtuá del rend-point proyectado en la in- 
versección de las Avenidas 8 de Octubre, Cen- 


'"ctenario y Larrafisga, el Concejo Departamental 


de Montevideo absorbe sobre la €squina Nor= 


con la Sucesión: 
Viera y treinta y dos metros treinta y siete cen. ' 


j tado plano. — Base: dieciocho mil pesos. 


21] Actuario 


3 19 35, Banco de la Hepública Oriental del Lru- 


oeste del inmueble, una fracción de 25 ms. 8881 
dsm. cuadrados, con 3 me 81 cms, sobre: la f 
Avda. 8 de Octubre, que ze dedycirá de la su-; 
perficie ofreciáan en, venta, por haber sido ya 
ezproplada, y sólo falta escriturarla a lavor del, 
Concejo, sin obtener indemnización alguna (Car | 
peta N0 8017, del Pian Regutador de Monte-; 
video); -b) La venta se hace con pavimento] 
de hormigón y vereda, cordón, caño colector y 
de conexión y medianeras pages; y 0) Arren-] 
dado al Consejo de Enseñanza Primalia y Nor= 
mal por la suma de $ 450.00 (cuatrocientos cin. 
cuenta pesos) mensuales, con contrato que ven. 
ce el 31 de Agosto de 1958, y 40) Que los ante- 
cedentes relacionados con estas enajenationes, . 
se encuentran a disposición de los interesados: 
la Promesa relativa 21 bien descripto en primer 
término, en la Actuaría a-mi'cargo, calle 15 
de Mayo N% 523, 6% piso, y el tftulo del in- 
mueble indicado en segundo Jugar, en el Banco | 
de Cobranzas, Locaciones y .Anticipos (Casa 
Centrai). Y a los efectos” legales se hace =sta] 
publicación, para la cual se habilitó e€l pró-] 
ximo feriado judicial. -— Montevideo, Diclem- 
bre 31 de 1257. — Julio E. Real, Actuario. 
20 $228.00 i5ipub. 324 Eu.11-v.en.28. 


y presidiendo la diligencia el señor Jueá nsis. 
tido de testigos, se procederá a la venta en 7e- 
mate al mejor postor, sin base y el contedo, de 
los siguientes bienes: Un motor eléctrico mar. 
cas “Agar Gross” N0 19297, en regular estarlo; 
una sobadora marca “Siam” B.L.D.A. No 270: 
una amasadora tipo” M.R. marca “Sol”, tama-= 
ño 15, N? 901, ambas en buen estado de conser 
vación y funcionamiento; un. torno de 3 x 1 


tablas-para pan y. galleta muy deterioradas; sir- 
te tendidos en regular estado; y seis latas rara 
factura en buen estado, Se hace constar que 
al solo “efecto de las publicaciones se habilitw 


| 21-Segundas Copias 


'" HARSTEIN Y KOVACH LIMITADA 
. Se hace saber que por documento privado del 
"fecha 26 de Diciembre de 1957, se constituyó la 
-| Sociedad “Harstein y Kovach Ltda.”, integrada 
por los señores Ignacio Harstein y Gabriel Ko-.: 
"vach, habléndos= inscripto dicho documento 'e 
€l Registro Público de Comercio €l 27 de Di 


bro 2. Objeto: Lxpl 


: o AGUSTIN" MALNERO 
Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
s Colonia - : : 
* EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia del Depariamen-)] 
to, dictada en autos: “Russo, R. Aldo contra 
CARLOS JULIO GONZALEZ. Ejecución e 


4 de Febrero próximo, a las 11 horas, en €l; 
lugar en que están depositados —calle José 
Pedro Varela, Bar “El Porvenir”, de esía ciu- 
dad—, <€l1 martillero don Agustín Malnero, asis- 
tido dei señor Alguacil, procederá.a la venta 
en subasta pública, sin previa tasación, al meo 
jor postor, de los siguientes bienes mueb: 
prendados: Una cámara Tefrigeradora' ma 
“Siam” comercial de seis puerías, mud 
3.600, con compresor “Sello de Oro” y En 
dor para cubos de hielo con cuatro bas ; 
equipo N* 4627 DD. y una vitrina coserra- 
dora 'marca “Siam” de tres puertas, modelo 
“Cairo Jispecial”, de funcienamiento” e” Setrico. 
con compresor -“Sello de Oro”, equipo número! 
4623 FF. - : Ñ 
Establécese que el mejor postor ¿coerá con- 
signar el 10 ojo de su oferta en el t2omento de 
serje aceptada y el saldo del precio en el neto; 
de serle -entregado lo que adquiriera. Y habi- 
lMtase la próxima Feria ¿udicial «al. solo efecto. 
de las publicaciones. — Colonia, 31 as Diciem- 
bre de 1957. — Esc. Mauro A. Cominotú, Ac- 
“Suario Adjunto. —* 
- 20) $32.00 10¡pub. 


REXE£ CORREA DIAZ - 

Juzgado Letrado de Primera Instancia de 
o Rocha : 7 

REMATE UDICIAL . 

EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Rocha en el 
expediente: “Sucesión JUANA ANTONIA “VAr] 
RELA DE CANOVA” (L0 17, N? 1038, F9 2433, 
se hace saber. que el día 10 de Febréro de 1958, j 
de las 10 a las 10 y 15 horas y en las puertas? 
de este Juzgado, se procederá a Ja venta en? 
remate público y al mejor postor, por interme- ] 
«dio del martillero don René Correa Díaz, 'asis- 
tido del señor Alguacil y suscrito Actuamo, del 
siguiente inmueble: Un terreno y edificio sito 
en la manzana letra “K” del Balneario “La 
Pedrera”, 10.4 sección Judicial de este Depar-; 
tamento, empadronado con el No 82, señalada 
con la letra “A” en el plano del agrimensor 
Luis A. Carballo de Abril de 1946, inscripto” en 
la Oficina Vepartiamental de Catastro cun -el 
N2 167 el 21 de Mayo del mismo año, compues. 
to de una superficie de seiscientos sesenta y tren y 
metros y que linda: 15 ms. 22 cma, de freute 
al Este a la Rarmbla frente 21 Océano; 44 ms: 
$0 cms. al Norte con Julián Meloño: al Oeste. 
en 19 ms. 90.cms. y 2 ms. 50 cms. con José Ra- | 
món Luna y terrenos del Balneario, respectiva» 
mente; y-al Sur, línea quebrada compuesta Je 
sels rectas de 6 ms, 30 cms,, 6 m8. 95 cms, 10 ma, 
2 ems., 17 mos. 5 ms. 56 cms. y 18 ms. 20 rias,,: 
lindando las tres primeras con la inicdón “COC”: 
y las tres fltimas con la fracción “B” "1 ci- 


20.000,00, aportado por partes iguales entre 105 
socios. Administración: Directorio integrado pof 
ambos socios. Plazo: un año 
del lo de Enero de 1958, - 
Dos, $16.00 10|pub. 331. En.11-v.en.22: 
JLUZCADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO XURNO DE PAYSANDU 
Por disposición del señor Juez Letrado de Pri 


doctor don Carlos A. Artecona, dictada en los,./ 
£uñaz copia de escritura”, Luo 11 F.o 465 N.o 773; 


Juzgado se han presentado el escribano Víctor; 
Beceiro y el doctor y escribano Raúl Beceiro, en 
represeniación de Hdith María Evelina Geisons 


las escrituras mutorizadas por el escribano Con-i 
rado González Barhbot, el 5 y 6 de Setiembre de-- 
1921: .A) Por la escritura del 5 de Setiembre de 
1921, enla cual se hizo la partición de los bie- 
nes quedados al fallecimiento de Ricardo Car- 
los Blancs Croker, se adjudicó a “Roberto 
4 Humphrey Croker, entre otros bienes, una frac. 

ción de ¡campo empadáronada. en mayor área 
“$ con el No 95 (actualmente en mayor área nús 
mero 97), ubicada en. la B.a Sección Judicial del: 
Departamento de Río Negro, compuesta, según. 
plano del agrimebsor Juan Basso, de Julio dé 
| 1921, de 474 Eás. 6.388 ms, 68 dms., que lindató 


392 Fn.13-v. en.23, 


Arroyo. Negro y.la Cañada del Sauce; al Sur, en” 
1.500 ms., campos de Carlos P. Croker y+al; 
Deste, en 3.600, ms., confina con el mísmo Carlo 
P. Croker; By Por la eserítura - de Permuta > 
Venta, del 6 de Setiembre de 1921, por la cua: 


yo Negro; al Este el mismo «Arroyo Negro, hasta; 


con Carlos Peel Croker. Por la misma escritura, 
Ruberto Humphrey Croker, tfiubo, por permut: 
que le hizo su hermano Carlos Peel Crox 
dos fracciones contiguas de campo, ubicadas -en 
la 3.4 Sección Judicial del Departamento de Rí 
Negro, a saber: A) Una fracción está designad: 
con la letra “O” en la «mensura Que practic: 
el agrimensor Juan Basso el 5 de Agosto "A: 


8.761 ma., 
Norte, con la frácción a describirse a continua. 
ción; mi Oaste, campos del mismo Roberto 
Humphrey Croker; al Sur el Arroyo “Bellaco : 
Tal ste, en parte, con la Cañada del Sauce": 

en parte con la sucesión de Juan Gaynor;.y B) 
La otra fracción designada com la: letra “M 
del referido plano, cómpuesta de “una superfici 
de 292 Hás. 5.239 ma. que linda: al Norte, en” 


Sa previene: A) Que no se aceptará .olert 
que no supere al base referida; B) Que el me-? 
jor postor deberá cónsignar en el acto de trorlaj 
aceptada su oferta el-10 ojo del importe de laf r 
misma; y CU) Que los. gastos de escrituración ] parte con campos de Carlos Peel Croxer y par; 

4 te con más campo de Roberto Humphrey Crokerja 

al Sur, en parte la fracción autes descripta 1 
en parte més campo de Roberto. Humplte 
Croker; y a1 Oeste, le fracción “CC” de Carmen 


nitiva, la cual será extendida dentro ¿de -1os 
treinta días siguientes a aquel “en gue quede 
aprobada Ja diligencia de remate, Se hace cons ¡ 
tar que £ los efectos de las publicaciones 30; 
ha babilitado la próxima Feria Mayor... -- Rocha, 
Diciembre 31 de 1957. — José A, Tiibot Liana, 


$84.00 13/pub. 68 En.4-y.en.22. 


JORGE WALTER ERRO 
Juzgado de Paz de Já 3a Sección de Soriano' 
* EDICTO, — Por mandato “de la señorita: Suez? 
de Paz de la 3.a Sección de. Soriano, dictado en 
los antos caratulados: “Año 1957. N9 244. Fog 541. 


4nterés en oponerse a la expedición de segunda - 


20). comparezcan ante este Juzgado dentro del tér.” 


“los efectos de las publicaciones y emplazamien- 


Jorge Pérez Scremini, Actuario. - : a 
gúay (Sucursal Dolores) contra EMILIO 13S1-Í 2 392.00 J0lpub, 322 En.11-y.em.2?. 
DORO ARÉVALO. Ejecución de prenda”, Se; . 
hace saber gue el día 12 de Febrero de 1258,1 
3 las 19 horas, en el” Granero Oficial de £xta 
ciudad, por el martillero. don Jorge Waker Erro 


Por “disposición «del señor Juez Lotrado de 
Primera Instancia de, Segundo Turno dé Pay-.: 


” 


€l próximo ferlado mayor. Y a los efectos leguas. 


y medio a partir: :. 


mera Instancia de Segundo Turno de Paysandú;t. 


> 


Gregson de Croker, solicitando segunda copla der... 


al Morte, el Arroyo Negros al Este, el mismo... 


la barra con la Cañada del Sauce y parte de ésta; . 


Leonor Croxker de Gemundi. Por lo tanto, Eez 
cita, lama y empleza a todos los que tengan t: 
interés en este juicio, inchiso a log que tengan * 


en buen estado; treinta y dos tablas para pon. 
y galleta en regular estado de conservación: Las " 


facción, servicio contral de agua callente, uire- 
acondicionado, electricidad, mecánica y ramos“. 
anexos. Domicilio: Montevideo, Capital: ' pesos :* 


i 
0 


4 


autos: “ROBERTO HUMPHREY CROKER. Se-110 


vi 


Se hare saber a los interesados que ante este :' 


A] 
20 


Roberto Humphrey Croker transfirió en permuta * 
a su hermano Carlos Roberto Croker, una fract!.. 
ción de 445 Hás. que linda asi: al Norte el Arro: . 


1921, compuesta con una superficie de 351 HAS. 


incluido cemíno, deslindada asi: ads 


copla de las escrituras mencionadas, para qué: 


i 


mino de treinta días, bajo apercibimiento dé, .- 
nombrárseles defensor de oficio. Se hace constar. - 
que se ba habilitado la Feria Judicial Mayor A.' 


tos. Y a los efectos legales se hacen estas pu-=*- 
blicaciones. -— Paysandú, 3 de Enero de 1958. —, 


sendú, doctor Carlos A. Artecona, dictada en... 
| 


a 


misma cañada; al Sureste, com campos del mismo: 
Roberto Humphrey Croker; al Sur y ai Oeste; * 


350—£ 


A Ras 


DIARIO OFICIAL 


Enero 16 de 1958 


s: “AMELIA MARGARITA TEXIDOR y 
LARÍA LENA TEXIDOR DE ACOSTA. Se- 
gunda copla de escritura” (Lo 11, TP9 469, N9 782) 
Se hace saber que ha sido solicitada por Amelia 
Margarita Texidor y María Elena Texidor de 
Acosta, la expedición de segunda copla de la 
escritura pública otorgada por don Cipriano 
*Texidor, por ante el escribano don Juan osé 
Lamas, el 22 de Julio de 1942, en esta ciudad 
de Paysandú, por la cual aquel cedió a favor 
de las postulantes, en la proporción de 1j5 a la 
segunda y 4l5 a la primera de las nombradas, 
los derechos y acciones Que pudieran corres- 
ponderle por concepto de porción conyugal en 
la sucesión de su esposa doña Tolentina Ro- 
áríguez. En consecuencia se cita y emplaza por 
el término de treinta días a quienes tengan 
interés en oponerse a esta gestión bajo aperci- 
bimiento de seguir el trámite sin sus interren- 
ciones. Se hace constar que se ha habilitado la 
próxima Feria Judicial Mayor a los efectos 
de la publicación y emplazamiento. — Jorge 
Pérez Scremini, Actuario. 

21) $32.00 10/pub. 173 En.9-v.en.2D. 


E: 


22-Sociedades de Responsa- 
bilidad Limitada 


ALFA URUGUAYA LIMITADA 

Según escritura ante Juan P. Fernández An- 
úrés el 21 de Noviembre último inscripta en el 
Registro Público de Comereio N9% 731, Lo 1, 
JOSE, ABRAHAM y SZOLOM TELECHANSKI 
cedieron a Vito y Vincenzo Cinefra y estos 
adquirieron por partes iguales una cuota equi- 
valente en conjunto al seis por ciento del ca- 
pital.social integro. . 

22) $8.00 10|pub. 19 En.9-v.en.20. 


ORGANIZACION ODRONE LIMITADA 

Se hace saber que por'instrumento privado 
de fecha 27 de Diciembre de 1957, e inscripta 
en el Registro Público de Comercio com el 
N0 3 al Fo 11 del L9 2 de Contratos, se cons- 
tituyó una Sociedad de Responsabilidad lémi- 
tada de acuerdo a las siguientes cláusuias: So- 
cios: señores CLAUDIO FERREIRO, VICTOR 
MANUBL DANS y LUIS ALBERTO DE LEON. 
Denominación: La Sociedad se denomina “Or- 
ganización Oddone Limitada”. Objeto: Toda 
clase de operaciones en el ramo de Talleres 
Mecánicos, así como la de toda clase de Ope- 
raciones comerciales, financieras o industriales, 
fuera o dentro de la República, sin limitación 
alguna y especialmente, la exportación e im- 
portación de toda clase de artículos, produe- 
tos o mercaderías, adquisición y venta de cuul- 
quier clase de blenes raices, muebles, semo- 
vientes, títulos, valores, acciones nacionales O 
extranjeras. Domicilio: en Montevideo, pudien- 
do establecer sucursales ylo agencias en el patfs 
ylo en el extranjero. Plazo: de tres años con 
prórrogas automáticas de dos afios salvo ma- 
nifestación contraria de alguno de los socios. 
Capital: $ 20,000.00, aportados por los socios 
en partes iguales de los cuales se ha aportado 
el 50 ojo. Administración: por los tres socios, 
pudiendo realizar cualquiera de ellos, indis- 
tintamente, las operaciones o actos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos sociales. 

22) $32.00 10|pub. 431 En.14-v.en.24, 


EL CEIBO LIMITADA 

Escritura pública autorizada por el escribano 
J. P. Corbacho Orlendi el 12 de Diciembre de 
3957, inscripta en el Registro Público de Co- 
mercio (L.o 1 de Contratos, N.o 749). Razón 
social y denominación: ''El Celbo Limitada”. 
Socios: Julia De León Altuna y Juan Enrique 
René Sarlangue Beaulien. Objeto: A) Toda clase 
de operaciones industriales, comerciales ylo fi. 
nancieras, referentes a bjenes muebles ylo in- 
muebles; By Ejercer cualquier representación, 
comisiones ylo consignaciones; C) Suscribir o 
tomar participación aportando capitales a em- 
presas constituidas o a constituirse; D) Explo- 
tar la ganadería, agricultura, granja, avicultura, 
mecánica, tejeduría e hilandería, quimica, me- 
talúrgica, yacimientos, canteras, actividades 
análogas y anexas. Capital, cuotas y votos: pe- 
gs 30.000 en 300 cuotas de $ 100.00 cada una, 
Yen un voto por cada cuota. Aportes: integra- 
pl por depósitos bancarios y efectivos, en el 
eto de la escritura. $ 11.700.00 por la seño- 
De León Altuna y $”"11.800.00 por el señor 
arlangue Beaulieu y el saldo al primer pedi. 
0. Domicilio: Ciudad de Montevideo. Admints. 
tración y uso de la razón social: señor Sarlan= 
gue Beaulieu. Plazo hasta el 30 de Junio de 
1985, prorrogable por 30 pertodos de 2 años, sal. 
vo comunicación en contrario, Balances al 30 
ás Junio de cada año. — Montevideo, 8 de Ene- 

ro de 1958, . 

22) $32.00 10|pub, 304 En.11-Y.en.22, 


-23-Trámites de Marcas 


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO 
DIRECCION DE LA PROPIEDAD 
- INDUSTRIAL 

ACTA N* 81.998, -— Montevideo, Enero 9 de 
1958.. — Con: esta fecha: Juan E. Guyer, por 
Dr. Kay Thomae G.m.b.H., Alemania, solicita 
la muros “CAMPHIDONIUM” para distinguir 
artículos de la clase 9, — Publíquese por diea 
días coysecutivos. — La Dirección. 

23) $8.09 10'pub. 417 En.14-17.en.24, 


ACTA N9 81.965, — Montevideo, linero 4 de ; 
1958. — Con esta fecha: Martín Holtz (Mon- j 
tevideo), solicita: registrar la marca 


¡4FONOO 


ES 


ce PARIS) | 


A 

para artículos de la clase 10, — Publíquese 

por diez días consecutivos. — La Dirección, 
23) $18.00 10/pub. 490 En.15-v,en.25. 


ACTA No 81.976. — Montevideo, Enero 8 de 
1958. — Con esta fecha: Jones y Cía, 5, A., por 
Sigfried Limited, de Zofingen, Suiza, Solicitan 
renovar la marca : 


SIEGFRIED 


para artículos de la clase 9 sid. — Publíquese 
por diez “dfas consecutivos. — La Dirección. 
23) $16.00 10|pub. 464 En.15-v.en.25, 


ACTA N*? 81.966, — Montevideo, Enero 4 de 
1958, — Con esta fecha: Martín Holtz“(Mon- 
tevideo), solicita registrar la marca 


Cesa 


, 


bara artículos de la clase 10, — Publfquese 
por diez días consecutivos. — La Dirección. 


23) $26.00 10/pub. 489 En.i5-v.en.25. 
ACTA No $1.939, — Montevideo, Enero 8 de 
1958, — Con esta fecha: S, A. Molinos Arroce- 


ros Nacionales, de Montevideo, Uruguay, sol. 


cita la maroa 
ES 
de PUE: 


para artículos de la clase 1. — Publíquese por 
diez días consecutivos. — La Dirección, 
23) $24.00 10jpub. 463 Izn.15-v.en.25, 


ACTA N* 31,978, — Montevideo, Enero 8 de 
1958, — Con esta fecha: Luis A, Delfino, de 
Montevideo, 'íiguay, Solicita: la marca 
“RADICAL” para artículos de la clase l, 
Publíquese por diez días consecutivos, — La 


Dirección, 
$4.00 lo|pub. 465 IIn.15-Y.en.23, 


23) 

ACTA N* 81,993. — Montevideo, Enero 9 de 
1958. — Con esta fecha: Antonio Manzlone So- 
ciedad Anónima, de: Montevideo, Uruguay, NO. 
lícita la marca “WINER” para artículos de la 
clase 11, — Publíquese por diez días consecu- 
tivos. — Lá Dirección. 

23) $8.00 10]pub, 466 En,13.y,en,25, 


ACTA N? 82.015. -— Montevideo, Enero 10 de 
1958. — Con esta fecha: Ing. Jaime García Ca 
purro (Montevideo), solicita registrar la marca 
“CANADIAN” para artículos de la clase 8. mr. 
Publíquese por diez días consecutivos, — La 


Dirección. * . . . 
$4.00 10jpub. 49 En.13-v.en.23. 


23) 


ACTA N? 32.016, — Montevideo, Enero 10 de 
1958. —-'Coy esta fecha: Enrique Tato, por 
Laboratorios Fevi S, A., de Montevideo, SÓli- 


“cita la marca “FEERIE” para artículos de la 


clase 10. — Publíquese por diez días consegu- 
tivos, — La Dirección. * : o 
23) $8.00 l0jpub. 491 En.15-1.en.23, 


ACTA N? 82.017,'— Montevideo, Enero 19 de 
1958. — Con esta fecha: Jones y Cía, S: A., por] 
VEB Erust-Thilmann-Werk, de Shul¡Repúbli. 
ca Democrática Alemana, solicitan la marca 
“MELITTA” para artículos de la clase 15 s[d.— 
Publíquese por diez días consecutivos. —— La 
Dirgoción, : 

y 


e a e mr 


38.00 10|pub, 467 Ha.15-1,en,28.. 7. 


ACTA NM? 81.935, — Montevideo, Diciembre 30 
de 1957. — Con esta fecha: Seler Hi. Parrado, 
de Montevideo, Uruguer, solicita la marca 


aa 


> o 


“ASÁ. DEL TORNILLO 
SELER E. PARRADO 
PARAGUAT 1616 Tal 91856 


para artículos de la clase 6, — Publiquese por 
diez días consecutivos. — La Dirección. 
23) $24.00 1lOjpub. 241 Hn.11-v.en.22. 


ACTA N% 81.953. — Montevideo, Enero 3 de 
1958. — Con esta fecha: Jones y Cía. $, A., por 
Ricardo Garrido, de Montevideo, Uruguay, $0. 
licitan la marca “ARCOFAC” para artículos 
de la clase 9. — Publíquese por diez días con 
secutivos, — La Dirección. 

23) $8,00 10/pub, 243 En.10-v.en.21. 


ACTA No 81.961. -— Montevideo, Enero 4 de 
1958, — Con esta fecha: Jones y Cla.:S, A., por 
Ricardo Garrido, de Montevideo, Uruguay, SO. 
licitan la marca “ORWOCOLOR” para artículos 
de las clases 9, 12, 15, 16 y 25. — Publíquese 
por diez días consecutivos. — La Dirección, 

23) $8.00 10[pub. 244 En.10-v.en.21l. 


ACTA N? 81.971. — Montevideo, Enero 7 de 
1958. — Con esta fecha: Cabrera y Cía,, de 
Montevideo, Uruguay, solicitan la marca 
“ALHAMBRA” para artículos de la clase 12.— 
Publíquese por diez días consecutivos, — La 


Dirección. 
$8.00 10lpub. 245 En.l0-v.en.2l. 


ACTA N? 81.954, — Montevideo, Enero 3 de 
1958, — Con esta fecha: Jones y Cia. S A., por 
Ricardo Garrido, de Montevideo, Uruguay, S0. 
licitan la marca “ASTEATON” para artículos 
de la clase 9 — Publíquese por diez Cías 
consecutivos, —-.La Dirección. 

23) $8,00 10¡pub. 242 En.10-v.en.21l. 


ACTA No 81.022, — Montevideo, Diciembre 28 
de 1957. — Con esta fecha, Jones y Cía, S, A., 
por-S.1.A.M , Sociedad Industrial Americana de 
Maquinarias, Torcuato Di Tella S. A., de Mon= 
tevideo, Uruguay, solicita la marca “PERMO. 
ZEOLITA”, para artículos de la clase 11. — Pu= 
blíquese por diez días consecutivos, — La Di. 


rección, 
23) $8.00 10/pub. 56 En.4-7.en.16, 


ACTA N9 81,967, — Montevideo, Enero 7 de 
1958. — Con esta fecha: Billy Flarry Fox, por 
Lebn € Fink Trading Corporation (Montevia 
deo), solicita la marca “ROLIT” para distin- 
guir los artículos de la clase 9 sld, —- Publí. 
quese por diez días consecutivos. — La Die 
rección. 

23) $8.00 10/pub. 311 En.ll-v.en.22, 


ACTA No 81,910, -- Montevideo, Diciembre 27 
de 1957. — Con esta fecha, O'Farrell y Freira, * 
por Curta y Co. G. m. b, H. (Alemanta), solicita 
la marca “Perivar”, para distinguir artículos de 
la clase 9 sjd. — Publiquese por diez días Con 
secutivos. — La Dirección. 

$8.00 10]pub. 35 En.4.v.en.18. 


ACTA N.o 81.909, -- Montevideo, Diclembre 27 
de 1957. -— Con esta fecha, O'Farrel y Frelra, 
por Cassella Farbwerke Mainkur Aktlengesells. 
chaft (Alemania), solicita la marca “PARINO= 
KHELLIN”, para distinguir artículos de la cla. 
Se 9 sjd. — Publíquese por diez días consecu. 
tivos. — La Dirección, 

23) $8.00 10|pub. 36 En.4.7.en,16, 


ACTA N.o 31.908. «- Montevideo, Diciembre 27 
de 1957, -—- Con esta fecha, O'Farrell y Freira, 
por Cassella Farbwerke Meinkur Aktiengesella. 
chalt (Alemania), solicita la marca “REDI. 
RALT”, para distinguir artículos de la clase 
9 ajd. -—- Publíquese por diez días consecutivos, 


-—— La Dirección. . 
23 $8.00 10jpub. 38 En.4-v.en.16. 


ACTA N.o 81.920. —- Montevideo, Diciembre 28 
de 1957. — Con esta fecha, O'Farrell y Freira, 
por Horacio Toso (Montevideo), solicita la mar. 
ca “ABANTA”, para distinguir los artículos de 
las clases 9 y 10. — Publíquese por diez días 
gonsecutivos. — La Dirección. 

23) $8.00 10¡pub. 34 En.4-v.en.16. 


ACTA NY 81.955, — Montevideo, Enero 3 de 
1958. -— Con esta fecha: Dubourg y Cía., en 
representación de Naamilooze Vennootschap Ne« 
glin Lamp Industrial Company (Neglin Lampen 
Iudustrieele Maatschappij), de Holanda, ¡Oli 
citan la marca “NEGLIN” para artículos de la 
clase 12. — Publíquese por diez días consecubi- 
vos. — La Dirección. . un , 

23) $6.00 l0lpub. 288 En.1l-r,en.32.. 


ad 


de 


de 1957. ++ Cón esta fecha, Jacobo Bakalarz y 


Enero 16 de 1958 e p 


ACTA No 81.923. — Montevideo, Diciembre 28 

1957, — Con esta fecha, Kemper Pruzansky 

nos., de Montevideo, Uruguay, solicita la mar. 

ja “KEMPITO”, para artículos de la clase 4, — 

uplrduesa por diez días cónsecutivos. — La 
4d 


16 
Direce: $8.00 10/pub. 57 En.4-v.en.18, 


ACTA N.o 81.921. — Montevideo, Diciembre 28 

LT += Con esta fecha, O'Farrell y Freira, 

ofacio Toso (Montevideo), solicita la mar. 

CUM", para distinguir los artículos de las 

ages 4, Y Y 10 s]d. — Publíquese por diez días 
¡vo ! 


pr 


44 


¡nsecutiv *«. La Dirección. 
23 $8.00 10/pub, 33 En.4-v.en.18, 


_ ACTA No 81.906. — Montevideo, Diciembre 26 


Cía. (Montevideo), solicita la marca “PALMER”, 


“ «Para distinguir los artículos de las clases 4, 3 | se ordena la 


da 
tivos. — La Dirección. 


mn 


- 2 “ACTA NO 81.963. — Montevideo, Enero 4 de 


de 1957, 


4 


, ómltada, de 
Marca “v. 


$e Dirección, 
23). 


938, — Cón esta fecha: 
: Veiga" y Cía, (Montevideo), solicitan la marca 
HA. D. SO 


12, — Publíquese por diez días consecutivos. 
La Dirección, : 
23) $8.00 10|pub. 37 En.4-v.en.16, 


ACTA. N.o 81.919. -. Montevideo, Diciembre 28 
on esta fecha, Compañiía Bel Li. 
ontevideo, Uruguay, ' solicita la 

APOREOL,”, para artículos de la clase 
2, — Publíquese por diez días consecutivos, — 


$8.00 10]pub. 55 En.4-v.en.18, 


ACTA No 81.962. -— Montevideo, Enero 4 de 
O'Farrell y Freira, por 


NA” para distinguir los artículos de 
clase 9, —- Publíquese por diez días conseci- 


23) $8.00 JOÍpub. 310 En.11-v.en.22.. 


- 1958, — Con esta fecha: O'Farrell y Freira, por 


.Weliga y Cía. (Montevideo), solicitan la marca 
ATENSILAR” para distinguir los artítulos de 
- la clase 9, — Publíquese 


-Fgnolón por el término de quince años para 


. YVerginelll, de Montevideo, ha solicitado patente 


: Enrique de Basabe, Secretario, * 


" dle 1957, con esta fecha, los señores. Barbosa Ca» 


23) 


.. Laboratorios Camani S.'A. (Canelones), -solici-- 


¿Lan la marca “CLORMANTI” para distinguir los 
Fbículos de la clase 9. — Publíquese por diez 
días consecutivos. — La Dirección. 


23) 


1 
en” 


“de 1957, — Gon esta fecha los señores Ladislao 


: E .“Mejoras introducidas en la confección: 


por diez días corise- 


cutivos. --— La Dirección. 
$8.00 10[pub. 309 En.l1-v.en.22, 


. ACTA N? 81.964, -—- Montevideo, Enero 4 de 
1958, — Con esta fecha: O'Farrell y Freira, por 


$8.00 l0lpub. 308 En.11-v.en.22, 

-Trámites de Patentes de 
lnvención y Privilegios 

Industriales 


ERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO 

DIRECCION DE LA PROPIEDAD : 
INDUSTRIAL 

ACTA N*? 11.997. — Montevideo, Diciembre 10 


Schonwiesner y Dr. Fernando Santos Veiga, 
dle Montevideo, han solicitado patente de in- 


n nuevo sistema para fabricar preferentemen- 
-€£ elementos esféricos con materiales moldea. 
les de cualquier naturaleza”, y de acuerdo eon 
10 que dispone el artículo 3% del Decreto Pe. 
glamentario de la Ley N9 10,089, se ordena la 
resente "publicación. — Alberto V. Canessa, Mi- 
kector, — Eñrigue de Basabe, Secretario, 
24) $12.00 10|pub.' 461 En.15-v.en,25, 


ACTA No 12.001, —. Montevideo, Diciembre 11 
$. 1957. — Con esta fecha el señor Robert) 


de invención por el término de quince años 


ie lámparas de encendido eléctrico a través de 
fas enrarecido que provee en su interior Cetras 

figuras ornamentadas”, y de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 32 del Decreto Reglí- 
mentario de la Ley NC 10.089, se ordena la pre. 
sente publicación. — Alberto V. Canessa, Di. 
rector, — Enrique de Basabe, Secretario, * 

24) $12.00 10ipub. 460 Mn.15-v.en.25, 


ACTA N? 12.036. —- Montevideo, Enero 13 de 
38. — Con esta fecha los señores Miguel 15. 
uñiarro Sagarra y Carlos R. Roca, Montevideo, 
lan solicitado patente de invención por el tár- 
mino de quince años para” “Mecanismo o apa- 
ato desinfector”, y de acuerdo con lo que d:s- 
pone el artículo 30 del Decreto Reglamen rio 
de la Ley N? 10.089, se ordena la presente Dpu- 
bhilicación. — Alberto V. Canessa, Director. — 


24) $12.00 10ipub.' 482 Tn.i3-v.en,25, . 


Acta No 12.034. — Montevideo, Diclémbre 31 


. favia y Cía, apoderados de United States Rub- | 


er. Company, de Estados Unidos de América, ha 
Solicitado patente de inverición "por el término 
e quince años "para “MEJORAS EN COMPOSI- 
IONES ADHESIVAS Y RELACIONADAS CON 
¡AS MISMAS”, y de acuerdo con lo que dis. 


- Pone el artículo 3.0 del Decreto Reglamentario | 
- de la Ley N.o 10.089, se ordena la presente pu- 


foación. — Alberto V. Canessa, Director, =— 
nrique de Basabe, Secretario. - 
24 > * $12,00 10¡pub, -77 En.7-v.en.17, 


. mentario. de la Ley N? 10.089, se ordena la pre- 


| revia y Cía., apoderados de Imperial Chemical 


| tado patente de invención por el término de 


DIARIO OFICIAL i 


ACTA N*? 12.027. — Montevideo, Enero 3 de 
1958, -—— Con esta fecha el señor Roberto Dra- 
per, por Casa Praos Sociedad Anónima, de 
Montevideo, ha solicitado patente de iriven- 
ción por el término de quince años para “Un 
'Toma-Discos”, y de.acuerdo con lo que dispone 
el artículo 30 del Decreto Reglamentario de la 
Ley No 10.089, se ordena la presente publica- 
ción. -—— Alberto V. Canessa, Director, — Jn. 
tique de Basabe, Secretario, 


24) $12.00 lOlpub. 99 En.8-v.em.18. 
ACTA N9 12.026, — Montevideo, Enero 2 de 
1958. — Con esta fecha: Miguel Angel Campo- 


mar (Montevideo), ha solicitado patente de ín=- 
vención por el término de quince años para, 
“Mejoras en tomas de corriente para embutir”, 
y de acuerdo con lo que dispone el artículo 39 
del Decreto Reglamentario de la Ley N9 10.089, 
presente publicación. — Alberto 
V. Canessa, Director. — Enrique de Basabe, Se. 
cretario, : 

24) $12.00 10/pub. 306 I:n.11-y.en.22. 

ACTA N* 12.029. — Montevideo, Enero 4 de 
1958. .—— Con esta fecha los señores Barbosa Ca- 
revia y Cía., apoderados de The Goodyear Tire 
$: Rubber Company, de Estados Unidos de Amé- 
Tica, han' solicitado patente de invención por 
el término de quince años para “Neumático sin 
cámara”, y de acuerdo con lo. que dispone el 
artículo 3% del Decreto Reglamentario de la 
Ley No 10.089, se ordena la presente publica- 
ción. — Alberto V, Canessa, Director. — En. 
tíque de ¡Basabe, Secretario, 

24) $12.00 10|pub. 257 En,10-v.en.21, 


: ACTA No 12.028. .— Montevideo, Enero 3 de 
1958. — Con esta fecha: O'Farrell y Freira, por 
American Cyanamitd Company (EE.UU.A.), han 
solicita patente de invención por el término de 
quince años para “Un método para combatir 
insectos y otros artrópodos que infectan 'a los 
animales homeotermos”, y de acuerdo con lo 
que dispone el artículo 30 del Decreto Regla 


sente publicación. -——- Alberto V. Canessa, Di- 
rector, — Enrique de Basabe, Secretario, 
24) .$12.00 10|pub. 307 En.11-v.en.22. 


ACFA No 12.025.—Montevideo, Enero 2 de 1958. 
— Con esta fecha: O'Farrell y Freira, por Cha- 
vannes Industrial Synthetics, Inc. (HE,UU.A.), 
han solicitado patente de invención por el tér- 
mino de quince años para “Mejoras en la pÉo- 
ducción de película termoplástica estampada y 
artículos semejantes”, y de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 30 del Decreto Reglamen- 
tario de la Ley-N9 10.089, se ordena la presente 
publicación. -— Alberto V. Canessa Director.—. 
Enrique de Basabe, Secretario. 

-24) $12.00 10/6ub, 305 n.11-v.en.22. 


ACTA N* 12.032, — Montevideo, Jinero 10 de 
1958. — Con esta fecha los señores Barbosa Ca. 


Industries Limited, de Inglaterra, han solici. 


quince años para “Composiciones farmacéuti- 
cas”, y de acuerdo con lo que dispone el ar- 
tículo 30 del Decreto Reglamentario: de la Ley 
N0 10.089, se ordena la presente publicación.-- 
Alberto V. Canessa, Director, — Inrique de 
Basabe, Secretario. . . 

24) $12.00 10[pub. 426 Tin.14-v.en:l4, 


25-Ventas de Comercio 


q A a 

Se pone en conocimiento del comercio y pú- 
blico en general que el señor José Pena Van- 
monde y señora, han vendido al señor Enrique 
Lens Cebey, desde el primero de Febrero de 
1956, la mitad indivisa del comercio que en el 
ramo de Restaurant y Bar, gira en esta ciudad, 
hajo la denominación de “Submarino Peral”, 
empadronado en la Dir. Gral, de Impuestos Di- 
rectos con el No 65285, establecido en la Aveni- 
da-18 de “ulio 2098 antes, y actualmente en la 
Avda. Rivera esquina Joaquín Requena. A los 
efectos legales se realizan estas publicaciones 
debiendo concurrir log interesados con sus do- 
cumentos a la Uscribanía Próspero Bovino, calle 
Buenos Alres 500, ——- Montevideo, Enero 13 de 
1958. — "JOSE PEÑA, — Enrique Lens. 

-25) $40.00 20/pub. 478 En, 15-v.feb.6, 


Al comercio y al público, de acuerdo .on la 
ley de 26 de Setiembre de 1904 se comunica Gue 
con intervención del balanceador A. Costas Ca. 
bezas, Sarandí 493 de la Asociación N, de Ba- 
lanceadores he vendido la parte de negocio de 
Cafá y. Bar que tengo en sociedad con José! 
Anca en la Av. Carlos Ma. Ramírez 1151 a Gon 
Manuel Mata. — Montevideo, Enero 10 de 1958. 
— SABINO SANCHEZ, — JOSE ANCA, — 
Manuel Mata. : . 

25) $24.00 20/pub. 483 En, 15-v.feb.6. 


4 


Interviniendo Escribanía Í. Goldman, Andes 
1:60, prometi vender a doña Felga Ginnka "Lel- 
fer el comercio que poseo en el ramo de Co. 
.mestibles y E, Fermentadas Embotelladas, en 
la calle Salto 1094 y quien tomó posesión del 
mismo con fecha:de 8 de Noviembra de 1957, 
Acreedores presentarse. en el mismo comercla | 
dentro del plazo legal. (Ley 26 de Setiembre de 
1904) — Montevideo, Diciembre de 1957. 
ABRAHAM SIWEK YUDKA. -— BASEIA SZIR 
DE SIWEB. . : 

25) $24.00 20/pub. 20156 Dic, 26-v,0n.,20, - 


«establecido en 


351 
PPP _ == . 
Comunicamos que por intermedio de la Ofici. 
na Mosán de esta plaza hemos prometido ven. 
der «ul señor Francisco Yllodo: Miramontes, el 
Café y Bar que en la calle Tristán Narvaja nú- 
mero 902 de esta ciudad, tenemos iustalado. 
Acreedores presentarse en dicha Oficina caile 
Olimar N9 1388, A los electos legales realizamos 
estas publicaciones. — Montevideo, Enero 8 de 
1958. — RAMON PARIS VILAS.—INES ARES 
DE PARIS. 
25) 524.00 20[pub. 261 En.l0-v.feg 10 


(xo 

Interviene “Oficinas Ariel”, Soriano N? 1345 
(ler. piso). Prometí vender el comercio de mi 
propiedad en el ramo de Comestibles, Frutas, 
Verduras, Fermentadas -Embotelladas y Venta 
de Leche, sito en la calle Miguelete No 1856, 
a los señores Arlel Roberto Montañes y Walter 
Mattos, con fecha 18 de Diclembre de 1957, 
Ley 26 de Setiembre de 1904. Acreedores en di- 
cha Oficina. — HEBER JOSE SEOANE OL 
MEDO, 

25) $24.00 20|pub, 239 En.l0-v.feb.19 

A 

Con intervención del Banco del Comercio Mi. 
norista y "Agrario, Sección Balances, el señor 
ALBINO CANOSA FERNANDEZ ha prometido 
vender a los señores Armando y Manuel Cen. 
dan Canosa, el négocio de Almacén y Bar, 
la Avda. Lezica N9 6400 esq. Ven 
raguas (Colón), A los efectos de la ley del 28 
de Setiembre de 1904, se efectúa esta publica- 
ción. Acreedores: Av, Uruguay 1053. 

25) $24.00. 20]pub.* 20008 Dic.21-y.en.16. 


_Interviniendo A. Sanjurjo y Cía., Avda. U:zu- 
gúay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
lanceadores, comunica que la promesa de com. 
pra-venta publicada el 7 de Setiembre de 1936, 
en el que promete vender a Higinio Fernández 
López y Florentino Fraga el negocio de “Bar 
y Bebidas Alcohólicas” establecido en la sa- 
Me “oaquín Requena 1495 de esta ciudad, que 
desde la misma fecha se hace cargo del ne- 
gocio Fliginio Fernández López. Acreedores en 
comercio. Ley 26 de Setiembre de 1904, -—— Mouu- 
tevideo, 10 de Hnero de 1958, — EPIFANIO 
HERNANDEZ. — HELVECIA JUANA TOC. 
CARDO. 


25) $32.00 20|pub. 484 In.15-y.feb.6. 


Interviniendo Bumesa S. A. hemos prometido 
en venta al señor Manuel Michelena el comer- 
clo ubicado en la Avda. San Martín 2821 que 
gira en el ramo de Provisión y Almacén, ha- 
biéndose hecho cargo del comercio el día 9 de 
Diciembre de 1957, Acreedores presentarse en 
Colonia 844, 40 piso. Ley 26/9/1904. — Montevi- 
úeo, Enero de 1958. — CELSO LOIRA LO. 


SADA, - 
25) $16.00 20|pub. 229 En.10-v.feb.10 


Interviniendo Bumesa S. A. hemos prometido 


'en venta al señor Celso Loira Losada el1c00- 


mercio ubicado en la calle Conciliación 4272 que 
glra en el ramo de Comestibles, Frutas y Ver- 
duras y Bebidas Fermentadas, habiéndose hecho 
cargo del comercio el día 16 de Diciembre de 
1957, Acreedores presentarse en las Oficinas de 
los Balanceadores: Colonia 844, 40 plso. Ley 
26/9/1904. -—“Montevideo, Enero de 1958, — UR- 
NESTO AVERBUG. PEREZ. 
25) $24.00 20|pbub. 230 En.10-y.feb.19 


Interviniendo Bumesa S, A. hemos prometido 
en venta a los señores Esteban Lombardi y 
Nicola Saraceno el comercio ubicado en la Avda, 
8 de Octubre 3652 que gira en el ramo de Cafe 
y Bar, Acreedores presentarse en las Oficinas 
de los Balanceadores: Colonia 844, 40 piso. Ley 
26/9/904. — Montevideo, Enero dé 1958.—JUAN 
PAOLINO COSENTINO. — FRANCISCO GAZ. 
ZANEO NAPOLITANO. 

25) $16.00 20|pub. 233 En.l0-v.feb,19 


.  Flemos prometido vender a la señora Angélica 
Orlinda Gersi Trasorra, nuestro comerció que 
en el ramo de almacén,' gira en Montevideo, 
en la calle Elcano 'N% 3501 esquina Pablo 'Pé- 
rez. Presentar logs créditos en la lscribanía de 
José A. Saldún, calle Buenos Aires N9 495, — 
FELIX SOSA GONZALEZ. — MARIA ESTER 
ALLENDE DE SOSA. . 
25) . $16.00 20|pub. 411 En.l4-v.feb:5. 


Interviene “Oficinas Orense”, Río Branco 1395. 
Prometí vender a don Roberto Raimondi el 
comercio de mi propiedad sito en la calle Pay- 
gsandú N0 1749 de esta ciudad que gira en los 
ramos de Comestibles, Frutas, Verduras y Fer. 
mentadas. Acreedores presentarse Oficinas Oren- 
se. Plazo Ley 26/9/1904. — Montevideo, Diclem- 
bre de 1957. — "MARTA L, DE BARREIRO. 
Roberto Raimonal. . 

25). - $16.00 20|pub. 224 En.10-v.feb.19 


- Ponemos en conocimiento del comercio y pú» 
blica - en: general, que el señor Emilio Rudiac 
y su esposa Luisa Vidal, han vendido al señor 
Manuel Lavandeira (hijo), soltero, la mitad ín- 
divisa del! comercio de Panadería y Almacén de 
Comestibles y Despacho de Bebidas Fermente.. 
das, que posee en esta ciudad, calle Gregorio 
Suárez N.os 2734 y. 2739, bajo la denominación 
de “Panadería Cervantes”, Patentes de Giro 
73.679 y 74.178. A los efectos legales se efec. 


túan estas publicaciones, debiendo concurrir los. 


interesados al domicilio del comercio citado, — 
Montevideo, Enero de 1958, — EMILIO RU- 
DIAC. — LUISA VIDAL de RUDIAC. -. Manuel 
Lavandeira (hijo). ... - no o. 

- 25) $32.00 20¡pub, 20364 Hn.2-v.en,23, 


“e 


A El > 


bezas y Uía., de la Azoc. de Balanceadores con 
Oíicinas en San José 1280, €sC. 20, prometí ven- 
der a Alfredo Hlías Jorge el Bar que gira 
en esta plaza calle Molinos de Ratío N9 252 
quien tomó posesión del mismo -con fecha de 
hov, —- Montevideo, 27 de Diciembre de 1957. — 
CIUBIRTO PASTOR PASTOR. 
23) ] $16.00 20¡pub. 389 En.13-v.feb.4. 
IS 


Comunteo que por intermedio de la Oficina 
Mosan, calle Olimar 1388 Montevideo, he pro“ 
metido vender al señor Manuel Rocha Malvido, 
el Comercio que en el ramo: Panadería, tengo 
¿nstelado en la calle Pilar No 490, de la ciudad 
de Melo, Capital del Departamento de Cerro 
Largo de ésta República. Acreedores presentar. 
se en dicha Oficina o en el Comercio referido. 
— Montevideo, Diciembre 17 de 1957, — PEDRO 

138 COROMINAS. 
eS) 3 24.00 20|pub. 19948 Dic.20.-v.en.15.- 


A . 

interviniendo A. Sanjurjo y Cía., Avda, Tru- 
guay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
Janceadores, prometí vender 8 Pedro Millares 
Candia el negocio de Almacén de comestibles 
y Despacho de bebidas alcohólicas”, establecido 
en la calle Lavalleja N.o 1802 de esta ciudad. 
— Acreedores en Oficina. (Ley 26 de Setlem- 


pre de 1904). — Montevideo, 2 de Enero de 
1958. -— JESUS CANDIA VIÑA. — ANTONIA 
RITOS. 

25) $24.00 20|pub. 314 En.11-v.feb.3. 


A 

De acuerdo a la ley de 26 de Setiembre de 
1904, comunico que he prometido vender al 
señor Claudio Canabal García, mi negocio de 
«cervecería y fermentadas, sito en Avda. 18 de 
Julio 1856. Acreedores presentarse en Colonia 


889, ap. 1. — ADA DI GIUSEPPE NOTARANTNI 
Dl¡ ALTARAC. 
25) $16.00 20]pub. 281 En.11-v.feb.3. 
A 


A los efectos de la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, se hace saber al comercio y al público 
que el señor Umberto O Humberto De Vecehi 
Barbierl, ha prometido vender a la señora Ce- 
ferina Ventura de Colciago, el establecimiento 
comercia] que en el ramo de confecciones para 
niños y  AneXOsS, bajo la denominación de 
“Mamma Rosa”, que el señor De _Vecchi tiene 
Instalado en la calle Bartolomé Mitre N.o 1391 
de esta ciudad. Los acreedores deberán presen- 
tarse dertro del término legal en la Escriba- 
nía Pruneíl, calle Vázquez N.o 1421 (escrito- 


rios 3 y 2). — Montevideo, Enero 9 de 1958. — 
UMBERTO DE VECCHL 
25) $32.00 20|pub. 226 En.31-v.feb.3. 


AA 

Jnterviniendo las oficinas del balanceador 
Eéctor Gonz" ez Karlen, he prometido en venta 
la parte proindivisa que me corresponde en el 
comercio ubicado en la calle Avda. San Martín 
Wo 3271 y que gira en el ramo de Bar y HKes- 
taurant, al señor José Figueroa, que Se hace 
cargo del activo y pasivo. (Ley de 26 de Setiem- 
bre de 1904). — Imentevideo, Noviembre 15 de 
1957. — SERAFIS FRAGA, Ñ 

25) $24.00 20:pub. 291 En.11-v.feb.3. 


. qxIIAAAAA AL A 
Interviniendo las - oficinas del balanceador 


Héctor González Karlen, hemos prometido en] 


venta. el comercio de la calle Carlos M2 Ramí- 
rez N.o 397, de esta ciudad, que gira en el ramo 
de Bar, at señor Manuel Vieites Alvite. Acree- 
dores presentarse en las oficinas del balancea- 
der, Zabala N.o 1425. (Ley 26 de Setiembre de 
1904). — Montevideo, nero 7 de 1958. — JUAN 
y FELIX MARQUINE. . 

25) “$24 00 20|[pub, 289 En.11-v.feb.3,. 


Interviniendo las oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen he prometido en venta 
el -comercio ubicado en de calle Wáshington 
Beltrán No 1705 y que gira en el ramo de Bar 
y Fiambrería, al señor Eduardo Estévez, Acrec- 
dores presentarse en las oficinas del balanm- 
reador, Zabala N.o 1425. (Ley Setiembre 26 de 
1904). -- Montevideo, Enero 8 de 1953. — Cad 
MILO ALVAREZ MARTINEZ. 

25) $24.00 20|pub. 29 En.11-v.feb.3. 


interviniendo “Oficinas Cercido” Cercido y 
Cía., de la Asoc. Nal, de Balanceadores, pro- 
metí vender al señor Andrés Zampol Piza el 
Kioseo y anexos de la Avda. Garibaldi No 1713 
de esta ciudad. Acreedores: Plazo de Ley del 
26/9/1194 en el domicilio de los Balancesdores: 


25 de Mayo N% 707, piso 6%, ap. 12. — Montes 


wideo, 23 úe Diciembre de 1957, — OVIDIO MA- 
RIANO FIGUERIDO. 
23) $24.00 20ípub. 183 En.2-v.en.3l. 


PI 
De acuerdo con la ley de 26 de Setiembre de 
1904, hacemos saber que Nelson W. Prandi pro. 
metió vender a Borad y Braganza el negocio 
de explotación de la Cantina en el “Club Uru- 
guay”, de la ciudad de Rivera, quedando todo 
el pasivo a cargo de Prandi, . 
Acreedores presentarse en plazo legal a ES- 


cribanía Gougeón, calle F. Carámbula 1113, Ri 


vera, — Rivera, Diclembre 26 de 1957. — NEL 
SON W.. PRANDI. 
25) $24.00 20!pub. 20382 I:n.2-v.en.25. 


Prometí vender a José Antonio Rodríguez 
Vázquez, mi- comercio de Horno de pizza, de 
Pablo Zufriategul 225. — Acreedores presentar- 
se en 25 de Mayo 555, escritorio 110. (Ley 26 
de Setiembre de 1904). — Montevideo, Diciem- 
El de 1957. JUAN 


$16.00 £Ójpub. 269 En11-v.feb.3. 1 


Tay 2695904. Por intermedio de Náñez, Ca, ANTONIO J. GRANATO prometió vender su 


'macén de comestibles, I'rutas, Verduras y Per 


RP 
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A (  ______—_ uo 


Interviniendo Escribanía 1 Goláman, Andes 
1260, prometj vender a don Saturno Insúa el 
comercio que poseo en el ramo. de Farmacia 
bajo la denominación de “Farmacia Apolo” en 
la ealle Canelones 2637, habiendo tomado el 
promitente comprador la posesión del mismo 
con fecha 28 de Noviembre de 1957. Acreedores 
presentarse en el comercio referido, dentro del 
plazo legal. (Ley 26 de Setiembre de 1904). — 
Montevideo, Dictembre de 1957, — DIEGO 


1UNA. 
25) $24.00 20jpub. 20157 Dic.26-v.en.20. 


Según ley 26 de Setiembre de 1904 se comu= 
nica que Zanoni S. A. ha prometido vender a 
Enrique Sarandí Temesio la sucursal sita en 
esta cludad, Avda. Gral, Flores 3850, el que 
tomó posesión el 12 de Noviembre de 1935, 
a Tse en Escribanía Tusso, Cf 

. — Montevideo, 
18 de 1957. — ZANONI 85, A. feo, Diclembio 

25) $16.00 20|pub. 20057 Dlc.23-v.en.17. 


negocio de Ferretería y Bazar, sito en esta" clu- 
dad, calle Gabriel A. Pereira 3215, a “Banchs, 
Granato y Cía. Ltda.” (En formación). .4 los 
electos de la ley de 26 de Setiembre de 1901, 
se hace esta publicación. 

25) $16.00 20/pub. 127 En.8-v.en.30. 


ALBÉRICO REY ha prometido vender 2 
Luis Alberto Rocchiccioll el comercio de su pro» 
piedad establecido en la 6a Sección Judicial 
de San “osé, en log ramos de Carnicería con 
abasto. Acreedores presentarse en Artigas 525. 
Ley 26 de Setiembre de 1904, —. San José, 20 
de Diciembre de 1957, 

25) $16.00 20jpub. 19 En.9-v.en.31. 


Interviene el Centro de Almaceneros Minoris- 
tas, 18 de Julio N0 1709, Prometí vender al se- 
fior Eliseo Figueíra Calvo, el Almacén de Cbhles., 
Frutas, Verduras y Fermentadas, sito en la ca- 
Te Espronceda N? 2336 de esta Ciudad, (Ley 
26 de Setiembre de 1904), Acreedores al Centro 
de Almaceneros Minoristas. — Montevideo, Ent- | 
— VICENTE MARTIN SAN- 


25). $16.00 20jpub. 186 En.9-v.en.3l. 
AAA 


Intervriniendo “Oficinas Cercido” Cercido y 
Ciía., de la Asoc. Nal de Balanceadores, pro- 
metimos vender al señor Antonio Rañon Pena” 
bad la provisión úe la Avda. Italia N? 2639 bis 
die esta ciudad. Acreedores: Plazo de Ley fiel 
26/9/1904 en el domicilio de los Balanceadores: 
25 de Mayo N? 707, piso 6% ap. 12. — Monte= 
video, Enero 2 de 1958, — SUCESION DE JOSE 
LOPEZ VILLALBA. 1 

25) $24.00 20jpub. 184 En.9-v,en.3l. 


— 

Ley 26 de Setiembre de 1904, Promeotimos ven- 
der a los señores Alfonso Lozano y “osé Gralño, 
la Panadería “La Vienese” gita en la Avenida 
Rivera N9 2461. Acreedores: Escribanía Antelo. 
Rincón 432. Escritorio 13. — Montevideo, Hnero 
de 1958. — ROBERTO GARCIA. — OLGA RE- 
GUEIRA. — JUAN ALBARRACIN.—ESTHER 
GARCIA. —Alionso Li0zano. — José Graiño. 

25) $16.00 20ipub. 117 En.8-Y.en.30. 


A los efectos de la ley 26 de Setiembre de 
190%, so hace saber que he rescindido la pro- 
mesa de venta del comercio que glra en ramo3 
generales, en Solís de Mataojo, Depto. Lava- 
Vleja, entre los señores Skuras Hnos. y las se- 
ñoras Josefa Salsamendl de Salsamendi, María 
Julla y María Gladys, Salsamend1, haciéndose 
cargo estas últimas del activo y pasivo... Acree 
dores el o = 3 de Diciembre de 1957, 
— s de aojo, Depto, -— - 
A e pto. Lavalleja, - SEU 

25) $32.00 20[pub. 20055 Dic.23-v.en.17. 


Interviniendo A, Sanjurjo y Cía., Aváa, Uru- 
guay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
lanceadores, prometí vender a Ceferino Alvarez, 
el negocio de “Almacén de Comestibles y Ane- 
xos”, establecido en Carreras Nationales núme- 
ro 4295 de esta cludad. Atreedores en Oficina. 
Ley 26 de Settembre de 1904. --. Montevideo, 
11 de Diciembre. do 1957, — GUILLERMO SDA- 
REZ CUERVO. — MARÍA LUISA ALVAREZ, 

25) $16.00 20|pub. 20062 Dic.23-v.en.17, 


Interviniendo A. Sanjurjo y Cía., Avda. Urtl- 
guay 1023, de la Asoclación Nacional de Ba- 
lanceadores, prometf vender a José Ma. Calvar 
Peamplllón el negocio de “Almacén de Comes» 
tibles, Frutas, Verduras y Alcohólicas Embo- 
telladas”, establetido en la calle Canelones 
No 2298 de esta cludad, Acreedores en Oficina. 
Ley 26 de Setlembre de 1902, — Montevideo, 
Diciembre de 1957, — FRANCISCO 


HAL. 
25) $24.00 20|pub. 20063 Dic.23-v.en.17. 


e 
Interviniendo “Consorcio Ltda.”, Pedroartna, 
Luco y Cía., de la Asociación. Nacional de Re- 
matadores y Corredores, hemos prometido en 
venta al señor Ramén Ponte Villar, nuestro 
comercio de Bar, Restaurant con Despacho us 
alcohólicas, sito en Magallanes 1501, quien tomó 
posesión del mismo con fecha 27 de Diciembre 
de 1957. -—— Acreedores plazo legal presentarse 
en Juan C. Gómez 1479, escritorio 2, — DAL- 
MIRO RIAL IGLESIAS. — ENRIQUE HERMI. 
Da MENDEZ, — CARMEN PEREZ QUINTAS. 
— CARMEN VARELA PEREZ. — Ramón Pon- 
te Villar. . 
25) $24.00 20]pub. 20415 En.3-v.en.27. 


- 1d 

Interviniendo A, Sanjurjo y Cla., Avda. Ur 
guay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
lanceadores, prometí vender a José Antonio 
Pose y José Anos Trigo, el negocio de “Alma. 
céón de Comestibles y Despacho de Bebidas Al. 
cohólicas”, establecido en la calle Ramón Ana- 
dor No 3551 de esta cludad. Acreedores en Ofl- 
cina. Ley 26 de Setiembre de 1904. — Montevi- 
deo, 18 de Diciembre de 1957, — RAMON VILA 
HERMIDA. — ZULMA LUCIA MORALTS. 

25 $24.00 20/pub. 20066 Dic.23-v.en.17. 


Interviniendo A. Sanjurjo y Cía., Avda, Tru- 
guay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
lanceadores, prometimos vender a José López 
López y Manuel Montero Montero, el negocio 
de “Café-Bar y Despacho de Bebidas Alcohó- 
cas”, establecido en la calle Soriano No 847149 
de esta cludad. Acreedores en Oficina. Ley 26 
de o 1 14 de Al 
clembre de .— 1 GONZALEZ DO. 
HILDA FIAZZA. — ESTEBAN RICARDO CO-] MINGUEZ -— ANITA CASTRO. — MODESTO 
LOMBO. — ADIELAIDA RISSO, — César Riviére | PEREZ DOMINGUEZ. — AURIA VALVERDE, 


Piaggio, Escribano. y 25 j » Me 
25) $16.00 20]pub. 62 En.4-v.en.28. ) $24.00 20lpub. 20064 Dic.23-v.en.17. 


A los efectos de la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, se hace saber al comercio y al público 
que be prometido en venta al señor Dante 
Aramburu, mi comercio que gira en esta ciudad, 
calle Florencio Varela 3763, en el ramo de Al. ? 


mentadas embotelladas”. — Acreedores: Pre- 
sentarse en Florencio Varela 3763, con los jus- 
tificativos de sus créditos. — AMERICO RO.” 
DRIGUIZ. o 

25) $24.00 20|pub. 20388 Ln.-v.en.27, 


A los efectos de la ley de 26 de Setiembre 
de 1904, comunicamos que prometimos vender 
a Manuel Cotro, la Carnicería sita en la calle 
Sauce 5091, Acreedores: Escribanía Riviere, Rin. 
cón 717. — Montevideo, 27 de Diciembre de 
1987, — Sucesores de Juan Antonio Colombo: 


Interviniendo A, Sanjurjo y Cia., Avda. Uru- 
guay 1023, de la Asociación Nacional de Ba- 
lanceadores, prometimos vender a Emilio Viaño 
Gómez y Antonio Castro Landetra, el negocio 
de “Café-Bar y Bebidas Alcohólicas”, estable. 
cido en la exlle Tristán Narvaja N2 1702 de 
esta chudad. Acreedores en Oficina. Jey 26 de 
Setiembre de 1904, — Montevideo, 12 de Di 
clembre de 1957, — JESUS CASTRO CASTRO. 
— JOSEFA ANIDO. — JESUS FERREIRO 
CEREIJO. — SARA ANIDO. 

25) $24.00 20'pub. 20065 Dic.23-v.e2.17. 


Ley 26 de Setiembre de 1904. Prometimos ven- 
der al señor Fernández López el Establecimien- 
to que en el ramo de Garaje y Taller mecánico 
gíra en esta plaza en la calle Constivuyeute nú- 
mero 1921. — Acreedores presentarse en el co. 
mercio anten citado. — Montevideo, Enero de 
1958. — JOSE RUIZ BRUNET. — DOLORES 
GONZALEZ DE RUIZ. — Luis A, Moratorlo, ES. 
cribano. 7 
: 25) $16.00 20]pub. 61 En,4-v.en.28. 


Se pone en conocimiento del comercio y del 
público eu general, que la señora Dora María 
Fernández de Bardallo ha prometido en venta 
al señor Maouel- Arcauz, la Farmacia Inglesa, 
situada en la ciudad de Paysandú, calle Leab- 
dro Gómez 1200. Los acreedores deberán pre. 
sentarse con sus créditos por duplicado en el 
propio establecimiento, dentro de treinta días, 
conforme a la ley 2.904, — DORA F. DE BAR- 


DALLO. ] - 
$24.00 20/pub, 59 En.4-v.en.28. 


Xx cumplimiento de lo que dispone la ley del 
28 de Setiembre de 1904 hacergos saber que he. 
mos prometido vender a los- señores Ireneo 


en el ramo de Hotel] (Hotel Chaná) glra en la 
Avda. Uruguay 381 de esta eludad. Acreedores: 
Esc. Carlos M. Pose. Sarandi 539, 29 piso. — 
Montevideo, Diciembre 18 de 19357. — “ALFRE- 
DO GARCIA y CIA” — ALFREDO GARCIA. 
- — SECUNDINO, SARANDI y STANLEY MúR- 
JT y 7 - 
A los efectos de la ley 28 de Setiembre de; MZ: 
1994 hacemos snber que hemos prometido ven- 
der al señor Juan Carlos Urquiza Zerbino, la 
mitad indivisa que nos corresponde en el salón, 
quinielas, clgarrería y anexos que bajo la deno- 
minación de “Acapulco” gira en la calle Juan ' 
Benito Blanco N.o 1263 de Montevideo. — Acree- 
dores presentarse al rematador Serafín Criado, 
Rincón 669 escritorio 7. — LUIS AYALA. — MA- 
RIA DEL ROSARIO VILLAR DE AYALA, 
25) $24,00 20:pub. 88 En.7-v.en.29. 


25) 


+24 00 20|pub. 20076 Dic.27-v.en.?1, 


Ley 26 da Setiembre de 1904, Promettí vender 
a don José Honorino López, la Panadería “Sam 
greda Familia” sita en Venezuela N? 1487/89. 
Acreedores: Escribanía Antelo, Rincón 432. Es- 
critorío 13. — Montevideo, Diciembre de 1957.— 
JOSE HONORINO LOPEZ. — ROSENDO LO- 


¡EZ Vico, . 
25) $16.00 25¡pub. 26041 Dic.21-v.en.18. 


Esteban Méndez y Ariol Lucas, el comerclo que 


Fnecro 16 de 19738 


Interviniendo las oficinas del balanceador 
Heuvtor Conzález Karlen, hemos prometido en 
fenta el gomerció ubicado en la calle Domingo 
'Aramburú N.oo 1500 y que gira en el ramo de 
Café y Bar, al señor Joaquín Alonso Gonda.: 
creedores presentarse en las Oficinas del ba- 
lanceador, Zabala N.o 1425. (Ley Setiembre 26 
Áo 1904). —— Montevideo, Enero 9 de 1958. — 
1 ban NICOLINI y JULIO COTIILO. : 
" 25) $24.00 20|pub. 287 En.11-v:feb.3, 


Interviniendo las oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen, he prometido en venta 
s - gl comercio ubicado en la Avda. Lezica N0 6349 
: - y que gira en el ramo de Bar, Despacho de Be- 
ES Eidas Alcohólicas, al señor Isabellno D. Gul. 
- 1lén Sánchez. Acreedores preseñtarse en las ofi. 
ginas. del balanceador, Zabala N.o 1425. (Ley 
etiembre 298 de 1904), -— Montevideo, Hnero 7 
He. 1958. — SANDALIO OROSMAN-: GUILLEN 
BANCHEZ. - e . 
25) $24.00 20/pub. 238 IEn.11-v.fcb.3, 
Interviniendo “Consorcio Ltda, "Pedroareña, 
Luco y Cia., de la Asociación Nacional de Re- 
matadores y Corredores, he prometido ea venta 
f los señores José M, Noya López y Constan- 
colo Saiz López, mi comercio de Bar con -Des- 
Pacho de alcohólicas, sito en Camino Cibiis 4307, 
de do “tomaron posesión del mismo con fecha 


. 16. de Diciembre de 1957, — Acreedores plazo 
'- legal presentarse en Juan C, Gómez 1479 escri. 
tório 27. — MARTA ESCOBAR DE FURTADO. 
ie MEDARDO FURTADO. — José M. Noya Ló- 
Pez. — Constancia Salix LÓpez.. - 
“85  C "$24.00 -20]pub, 20414 En.3-v.en.27, 


Interviene el Centro de Almaceneros MIno- 
aletas, 18. de Julio N9 1709. Prometí vender a 
. lós señores Isidoro Sánchez Abadia y Constan. 
- éla Elvira Lapido, el Almacén de Cbles,, Pru-. 
tas, Verduras y Fermentadas, sito en la «calle 
Ramón Ahador N* 2548 de esta cludad. (Ley 
._26 de Setiembre de 1904). Acreedores pl Centro 
de Almaceneros Minoristas. — Montevideo, Di-- 
cjembre 16 de 1957. — JOSE BENITO - BEL- 
ONTA. — ALTCIA ANANIN. * 
25) $24.00- 20/pub. 20042 Dic.21-v.en.18. 


Intervinlendo Oficinas 'Jirli”, 25 de Mayo 860 
- “ee Pando— Canelones, prometí vender a iran- 
-- “é6lisco Lemas Chiossi mi comercio de Bar y I4- 
z fencias Alcohólicas sito en Balneario Atlántida, 
a sección de Canelones. Acreedores en O/fl- 
” finas. Ley 26 de Setiembre de 1904. — Pando, 
Diciembre de 1957. ABEULARDO MIGUEL 
SOLO DE ZALDIVAR MAINER. . > + 
25) 516.00. 20]oub. 157 En.3-v.en.30. 


. O.A.S.1.C. Fco. Panzera, Sorlano 1226, inter- 
“viene: Comunica que ha prometido en venta “la 
casa de comercio propiedad del señor Ricardo 
e : Fománder, sita en la Avda. Rivera No 3109 bls 
en el ramo de Elorno de Pizza, Fainá y das. Al- 
cohólicas Embotelladas al señor ranclsco Mi- 
ramonte. Acreedores presentarse al comercio. 
- Ley 26/9/1904, — RICARDO FERNANDEZ, -— 

- Francisco: Miramonte... 

"$16.00 20]pub. 129 Yn.3-v.en.30. 


Fuan' E, 'M, Polonio! y Julia Vicente de Ful- 
'quet, en nuestra calidad de integrantes ac la 
- - "» Sociedad “Julia Vicente Rodríguez y Compa- 
. ía”, hacemos saber que hemos prometido ven- 
.der a doña llsa Laura Pérez de Carretero el 
o comercio que en el ramo de- Farmacia y bajo 
A la denominación de “Farmecta Poloniolt” glra 
: 6n esta ciudad, en la calle La Paz N9 2002, es-: 
quina Democracia. La compradora tomó pose- 
« slón el día 4 de Diciembre de 1957, Acreedores 
presentarse en el comercio, dentro del piaxo ley 
28 de Setiembre de 1904. — Montevideo, jiaern 
-4 de 1958. — JUAN B. M. POLONIOLL—U- 
LIA VICENTE DE FUELQU 

25) 


$32.00 20|pub. 128 n.8-v.en.50, 


. Interviniendo “Oficinas J. R.- Sanjurjo y Ma- 
rio.J, Pose”, Avda. 18 de Julio N2 1465, esc. 21, 
prometí velider a los señores Toribio Mortimer 
-FBentancur y José Aniérico Umbpiérrez el .co- 
mercio en el ramo de Fiambrería, Prod. de Gran- 
la y Fermentadas Emboteliadas, de “la calle 
Martín C. Martínez N2 1655 (antes callé Mu- 
nicipio) de esta ciudad. Acreedores presentarse 
- en- el comercio. 1.8y 26/9/1904, .-— Montevideo, 


2 de Enero de 19538, — JOSID VITIRAS NA- 
VEIRA. - 
25) $24.00 20lpub. 119 Fu:8-1.en.30. 


Ley 26 de Setiembre de 1904. Prometimos ven- 

“der al señor Manuel García Carballés, la Pa- 

nadería “La Sulza”-sita.en la calle Municipio 

No 1616.al 1620. Acreedores: Fscribanía Antelo, 

“Etincón 432, Escritorio 13. — Montevideo, Enero, 

.- de 1958, —-ALBEERTO RODRIGUEZ y MATIL- 

o DE PEPE: — PEDRO RODRIGUEZ, — BE- 

NITO DOMINGUEZ, — Manuel García Carba- 
és. Ñ Ñ 

- 23) 


A. los efectos de la ley de 26 de Setiembre de 
1904, comunicamos que hemos "prometido ven- 
der al señor Antonio Fernández Montero, el 

ozeto en el ramo de Venta de nafta y aceite. 
án de servicio, sito en Resscli y- Rius: 

No t , habiendo -tomado posesión ci día 30: 

de Noviembre de 1957, — Acreedores presentar. : 

se en Avda. Gral. Flores 5363. Monteviden, * 
. Enero de 1958. — JOSE RAMON DIAZ HERMO,. | 

— REJINA VALDES MARTIETENA, á 

- 23) . $24.00 20/pub. 91 1£n.8-Y.en.30, 


" $16.00 20jpub. 118 En.8-v.en.36. 


"GARCIA. — ALFREDO GARCIA. 
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Interviniendo lag oficinas del balanceador: 


Héctor González Karien, hemos prometido en 
venta el comercio ubicado en la calle Indus- 
tria N.o 3451 y que gira en el ramo de Bar y 
Despacho de Bebidas Alcohólicas, a log señores 
Evaristo y Manuel Bravo Alonso, — Acreedores 
presentarse en las oficinas del balanceador, 
Zabala N.o 1425. (Ley 26 de Setiembre de 1904). 
— Diciembre 19 de 1957, —- ANTONIO CALVO. 
— SILVESTRE COTELO. . ' 
25) * $24.00 10|pub. 20225 Dic.28-v,en.22, 


Interviniendo las oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen, he prometido en venta 
el comercio ubicado en la calle Marcelino Sosa 
N.o 2962 y que gira en el ramo de Venta de 
pan, Confituras y Fermentadas, al señor Nelson 
Ibáñez Guerrero. — Acreedores presentarse 'en 
lag oficinas del balanceador,. Zabala N.o 1425, 
(Ley 26 de Setiembre de 1904), — 
15 de 1957. — JOSL FERNANDEZ, + 

25) $24.00 20]pub. 20230 Dic.28.-y.en,22.* 


Setiembre 


Interviniendo Jas oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen, he pronretido en venta 
el comercio ubicado: en la: calle Gral, Flores 
N.o 5099 y que gira en el ramo de Bar y Des- 
pacho dé Bebidas Alcohólicas, an los 'Señores 
Manuel Guardado y Serafín Alonso, -— Acreedo. 
res presentarse en las oficinas del balanceador, 
Zabala N.o 1425. (Ley 26 de Setiermbre de 1904). 
— Diciembre 26 de 1957. — VICTORIANO JUS- 


TO SIXTO. . . 
25) $24.00 .20/pub, 20229 Dic.28-v.en.22. 


Interviniendo 
Héctor González Karlen, he prometido en venta 
el comercio ubicado en la calle Líbano N.o 1428 
y que glra en el ramo de Almacén y Productos 


'de Granja, al señor .Alfonso-“Argentino Martí- 


nez, — Acreedores presentarse en las oficinas 
Gel: balanceador, Zabala N.o 1425, (Ley 26 de 
Setiembre de 1904), — Diciembre 28 de 1957, — 
CONRADO SANTOS CURBILO, 

25)” $24.00 20|pub. 20227 Dic.28-v.en.22, 


Interviniendo las .oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen, he prometido en venta 
el comercio ubicado en la calle Minas N.o 1350 
y que gira en el ramo de Café y Bar, al señor 
Ricardo Font Magadán, -— Acreedores presen. 
tarse en las oficinas del halanceador, Zabala nú- 
meto 1425. (Ley 26 de Setiembre. de 1904), — 
Diciembre 20 de 1957. — ANGEL GAYOSO BA. 


SANTA. . . 
. 25) $24.00 10[pub. 20226 Dic.28.y.en.22. 


Interviniendo las oficinas del balanceador 


el comercio ubicado en la calle Hartes N.o 1901 


y qué girn'en el ramo de Bar, Despacho de Be. |: 


bidas Alcohólicas, a los señores Salvador y Lino 
González Gómez, — Acreedores presentarse en 
las oficinas del” balanceador, Zabala N.o 1425. 
(Ley 26 de Setiembra de 1904). — Diciembre 23 
de 1957. — JULIO CESAR LAVORDE. 

25) - $24.00 20[pub. 20228.-Dic.28-v.en.22, 


Interviniendo las oficinas del balanceador 
Héctor González Karlen, he prometido en venta 
el comercio ubicado en la Avda, Uruguay nú- 
mero 1802 y que gira en el ramo de Bar, Des. 
pacho dé Bebidas Alcohólicas, a los señores José 
Basalo y Vicente Feruández, Acreedores pre. 
sentarse en las oficinas del balanceador, Zabala 
N.o 1425. (Ley 26 de Setiembre de 1904). — Di. 
ciembre 27 de 1957. -—— CESARÍO y FAUBTINO 
COMESAÑA PEREZ... . 

25» $24.00 20[pub. 20231 Dic.28-1.en.22, 


He prometido vender a Agustín Peña Negrín, 
el comercio que glra en el ramo de Panadería, 
en Ecilda Paullier, bajo la denominación de 
“1 Artesano”. -- Acreedores presentarse en la 
Escribanía de Juan Angel Menéndez, Becerro 
de Bengoa N.o 575, de esta ciudad. — San José, 
28 de Noviembre de 1957, — JOSE J, ZANELLL. 
— Agustin Peña, * o o 

25). $16.00 20]pub, 20176 Dic.27-v.en.21, 

A 

Ley 26 de Setiembre de 1904. — Proyectamos 
vender al señor Salvador Papasso, la mitad 
proindivisa, Panadería “El Panal”, calle "Larra. 
vide N.o 1405 de esta cludad. -—- Acreedores pre. 
sentarse plazo legal. en Escribanía Antelo, Rin. 
cón 432, escritorio 13, — ROSA: DENTE "DE 


25) $16.00 20/pub, 20196 Dic.27-v.en.21, 


"A los efectos de. .la ley 26 de Setiembre de 
1904, hacemos saber que hemos prometido ven. 
der al séñor Ariel Bonilla Suárez, la Farma. 
cla “Caballero” en Pocitos, ubicada en la Avda. 
Brasil No 2501 de esta ciudad. Los que Be con- 
sideren acreedores, presentarse en el referido 


comercio. — Montevideo, Diciembre: de 1957. — [' 


pn 


MAGDALENA y CIA. > 
25) — $16.00 20pub. 20010 Dio.21-v.en.16. 


Interviniendó Bumesa S. A: hemos prometido 


las »oficinás del balanceador 


"lación de 


ia E 


Interviniendo A. Sanjurjo y Cía, Uruguay 
1023, de la Asociación Nacional de Balanceado- 
_Tey, prometí vender a José María Eousoño el 
regocio de “Almacén de Comestibles, - Prutas, * 
Verduras y Alco'r6licas Embotelladas”, estabié. 
cido en la calle Juan Jacobo Rousseau 4051 de 
esta ciudad. Acreedores en oflcina, Ley 26 deu 
Setiembre de 1904. — Montevideo, 11 de - ¿nero 
de 1953. — HUGO CESAR ORPIN ROSSELL 

25) $16.00 20|pub..486 En.15-v.ic1.8. 


Interviniendo EBumesa S. A. hemos prometido 
en venta al señor Bernardo Núñez el comercio 
ubicado en la: calle Coronel Rulz 1788 que glra 
en.el ramo de Café y Bar. Acreedores presen- 
tarse en (Oficinas de los Balarnceadores: Colo- 
pia 844, -49 piso, Ley. 26/9904, —: Montevideo, 
Ynero de 1958. -- DIONISIO: MIRCNENIXO. 

25) . $16.00 20/pub. 282- lin.10-v.feb.1? 


Interviniendo “Oficinas Alvarez Durán, Pazos * 
y>Cfa., Cerrito 685, esc. 5 de la Asoc. Nac. de 
Balanceadores, prometimos vender a los señO- 
res ¿uan IKuhar, Gustavo -Neúmer y Juan Car- 
los Harretche la casa' de comercio que giña 
en el ramo de: Restaurant y Bar de la Avenida 
General Rondeau No 1699 de esta ciudad. Aorve- 
úores presentarse en el comercio, Plazo de Ley 
26/9/1904. — Muntevideo, linero 11 de 1958.— 
EMILIO MOSQUEITRA SUAREZ, — TERESA 
POSSE DIE -MOSQUEFRA. 7 
5D. $24.00 20/pub. 428 In.14-v.feb.5. 


Se pone en conocimiento que el comercio que 
en los ramos de Hotel y Bar glra en la ciudad 
de Castillo bajo la enseña '"Hotel Oriental”, de 
Cleto: Marcelino Ramos, ha sido vendido, citán- 
dose por el presente a todos los acreedores para 
que 568 presenten dentro del término de treinta - 
días ton los documentos justificativos de sue 
créditos en el Escritorio de: Wáshingion O. To- 
rielll, calle 25 de Agosto N.o 741, de la ciudad 
de: Aiguá. A los efectos establecidos en la ley 
del 26 de Setiembre de 1904 se efectúa esta pu- 
blicación, — Aiguá, Diciembre de 1957, 

25). $32 00 20lpub. 20325 Dic.51-v.en.24, 


- Interviene “Oficinas Orense”, Río Branco 1395. 
Prometí vender: a don Luis Héctor García el 
comercio de mi propiedad sito en Avda. Gar- 
zón No 330 de esta ciudad, que. glra en los 
ramos de Comestibles, Frutas, Verduras, Fer- 
mentadas y Venta de Leche. Acreedores presen» 
tarse Oficinas Oreuse. Plazo Ley 26/9/1904, — 
Montevideo, 3: de Enero: de 1958. — ARTURO 
WERRIZO. — Luls Héctor García. : 

25) $24.00 20|pub. 223 Jín.10-v.fcb.19 


26-Violación a la Ley d 


Héctor González Karlen, he prometido en venta | 


Subsistencias 


JUZGADO LETRADO DH INSTRUCCION Y 
” CORRECCIONAL DE PRIMER TURNO 
Testimonio. —- N? 69, —— Montevideo, Mayn 
31 de 1956, —+» Vista: Fallo: Condénase a JOSP 
TAIBO LEMA, como autór del delito de vlo: 
precios especificado, a la pena de 
ties meses de prisión, con descuento de la pre< 
ventiva, sufrida, y al pago de las costas, gastos 
«carcelarios y daños y perjuicios.—Ejecutorlada, : 
cúmplase, líquídese la pena, comrunfquese, pu- 
bliquese la parte dispositiva de esta sentencia 
en el “Diarig Oficial” y en los periódicos “El 
Bien Público” y “Acción” a una columna y en 
caracteres tipográficos comunes, elévese n la 
Suprema Cofte de Justicia a log efectos -1el 
artículo .131, apartado B), del Código Penal, 
consúlteses si- correspondiere, calcúlense tribu- 


e 


-tos y gastisfechos, archívese. — Héctor Luis 


Odriozola. —- José T. Sosa Días. 

No 11. — Montevideo, veintisiete de Febrero 
de mil novecientos cincuenta y slete.——Vistos: 
Fallo: Confirmando la sentencia apelada en to. 
das sus partes, — Notifíquesa devutlvañe 
oportunamente para su cumplimiento.—Darte 
Sabini, - — Luis Mora, - 

Concuerda, bjen flelmente con el original 
de su tenor que obra de fojas treinta y sels 
vuelta q treinta. y siete y cincuenta y aleta, de 
los autos caratulados: “JOSE TAIBO LEMA... 
violacón ley 10.940”, libro velntitres, folio qui- 
nientós cincuenta y seis, — En fe de ello, de 
mandato Judicial y pata ser publicado en el 


"periódico “El Bien Público” expido él presen- 


te que signo y firmo en Montevideo, a los die. 
ciocho días del mes de Diciembre de mil :u0. 
vecientos cincuenta y slete. — José T. Sos8 
Dfas, Actuario. . o 

.28) $8.00 1llpub. 422 Feb.lo.".feb.19. 


27-Varios. . 


NACIONAL DÍ VIVIENDAS 
ECONOMICAS 
: M. O. P. 
..Se avisa a los interesados en el arrendamien. 
to de los locales para negocio, sin vivienda ano. 


IN STIT UTO 


en venta al señor Cerafino Di Rende, el co-: xa del Mercado Vecinal del Barrio H.1 y de la 


mercio ubicado .en la. calle Justicia 2301 que gira 


en el ramo de Café y Bar. Acreedores presen-: 
.tarse en las Oficinas de los Balanceadores: Co- ' 


lonta 844, 4% piso, Ley 26/9/1904. -— Monftevi- 


Geo, Enero de 1958,-— JULIO SAMUELLE GON- 


ZALEZ. 


25) : $16.00 20/pub. 231 En.l0-v.feb.1? Ñ 


Casa Colectiva H.1 Salto) que los mismos 80- 
rán adjudicados a quienes presenten la mejor 
ofertas, deblendo superar los alquileres "bases de 
$ £7.3 (evnarenta y siete pesos con 18|100) para 
los locales regs. 7 "y 8 de la Casa Colectiva H-1 
y $ 67.00. (sesenta y siete pesos) para el local 
Reg. 52 del Mercado vecinal del Barrio A-l, 


154 


uestas deberán ser presentadas O tn. 
a sobre cerrado y lavrado, al Tascituto 
Nacional de Viviendas Económicas, Avenida 
graciada 1400, tercer piso, Sección Juridica, 
Montevideo, antes de las 9 hora8 del día 19 de 
“epbrero próximo, en cuyo momento se procede. 
rá a su apertura, en presencia de los interesados 
ue concurran, En dichas propuestas deberá es- 
<ublecerse claramente el Registro del local o lo. 
cales a que la misma Be refiere y el ramo a que 
Sezia destinado, o 
Se indica a continuación la ubicación de los 
lecules de que se trata, e efectos de ser indivi. 
Gualizados: se log interesados: . 
Local Reg. 52. —"- Mercado Vecinal H..1 desti. 
mado a Lechería (consultar planos en la Oficina 


iel. Barrió). Ñ 
oa e, 7, — Oasa Colectiva H-1, Avenida 


lle 2452, destinado b Almacén. 
roda po $, — Ohsa Colectiva H-l, Avenida 
Batlle 2350, [,¿echería. 


revia formalización del contrato los interesados 
- deberán acreditar: . 

1.0) Peroibir remunetación o poseer capital 
adecuado 4 lás obligaciones a contraer con el 
Instituto. 

2.0) Buena conducta. : 

3.0) star inscripto en el Registro Cívico, 

* 40) No padecer enfermedad infecto-contagio- 
sa ni el interesado, sus familiares ni el personal 
dependiente del mismo. 

5.0) Deberán presentar una garantía para el 
pago Gúel alquiler etc. a satisfacción de la Co- 
misión Honoraría del Instituto. 

Con una anticipación de por lo menos 24 ho- 
ras al acto de la apertura de las propuestas, los 
interesados deberán depositar en la Sección Te. 
sorería del Instituto, previa Intervención de la 
Secelón Contaduría, o en el Banco República A 
Ja oráen de esto Organismo, remitiendo luego el 
comprokante que lo acredite, en títulos o -€n 
efectivo, una cantidad equivalente a un mes de 
alquiler, del local o locales que desea arrendar, 
el que le será relntegrado a los adjudicatarios 
en el actó de formalización del contrato de 
arrendamiento y. a los restantes dentro de los 
11 días posteriores a la resolución recaída en 
las propuestes no aceptadas. En caso de desis. 
timiento o de cualquier otra causa imputable al 
interesado que-no permita formalizar el contra. 
to dentro del piazo fijado, él depósito quedará 
a beneficio del. Instituto. — Montevideo, Di. 
ciembre 31 de 1957 -—— Sécción Arrendamientos: 

27) (C.C.) 10!pub. 30055 Ex.10.v.en.21. 


MINISTERIO DE SALFD PUBLICA 
SECCION CONCURSOS 

El Ministerio de Salud Pública llama a aspl- 
rantes para desempeñar interinamente el cargo 
de Médico de Policlínica Móvil y Anñistenela- 
Domiciliaria, en la Colonia San Javier del Ceon- 
tro Departamental de Río Negro, con la asig- 
nación de $ 600.00 que fija el Presupuesto Ge- 
neral de Ciastos, más una compensación extraor- 
dinaria de $ 300.00 por el Servicio Médico Rural. 

Los datos relacionados con este llamado, se 
encuentren a disposición de los interesados en 
la Sección Concursos, debiendó presentar Els 
solicitudes en. la precitada Oficina, hasta ul día 
Jueves 23 del mes en curso a la hora il, — 
Montevideo, Enero 13 de 1958. 

27) (0,C.) 2¡pub. 30104 En.15-v.en.16. 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DE SALTO 
AVISO 

Ta Junta Departamental de Salto, Decreta: 

Artículo 1% ¡Los contribuyentes morosos pa- 
drán: pagar: sin recargos por mora, el Impuesto 
de Contribución Inmobiliaria y demás tributos 

municipales que se pereiban conjuntamente cor 
áquélla y que se adeudaren al 31 de Diciem- 
bre de 1937. 

Artículo 2% Gozarán de los beneficios que 
establece el artículo anterior, los contribuyen- 
tes-que efectúen el págo de los tributos antes: 
del 31 de Inero. de 1958. 

Artículo 3o No regirán estos beneficios pata 
la cancelación de deudas por. defraudación de 


impuestos, tasas, derechos, contribuciones: por 
mejoras, etc. 
Artículo 40% Tos recargos pagados por los 


conceptos enunciados, antes de la vigencia de 
este llecreto y correspondientes al año en curso, 
se tomarán. como pagos. efectuados por aJle- 
lantedo y. sus importes- serán deducidos al abo- 
narse la. que corresponda al año 1938. 

Artículo 5% J5l presente: Decreto, se publica- 
rá ca el. “Diario Oficial” y en dos diarios del 
Departamento. 

Artículo 62 Comuníquese, etc, 

Sala. de Sesiones de la Junta Departamental,” 
en Salto, a 5 de Diciembre de 1957, -—— Suan 
Carlos Rocca, Presidente. — Horacio E. Taser- 
naberry, Secretario, — Salto Diciembre. 11 de 
1957. — Cúmplase, insértese en el Registro de 
Resoluciones, dése a publicidad en el “Diario 
Oficial? y dlarios locales, comuníquese a la 
Sucursal Rentas Salto y cumplido, arehívess.— 
Juan TH. Paiva, Presidente. — Julio Echeverrl. 
borda, Secretario. 


27) $10.80 2lpub. 473 En.15-v.en.18, 


A Pr Surg. 
I3TAGADO LETRABO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE PRIMER TURNO 

a REHABITITACION 
“iDIOTO. — Por disposición del señor “uez 
ietvrado' de Primera Instancia en lo Civil de 


JUZGADO 


Letrado de Primera Instancia en lo 
Tercer Turno, doctor don Julio César Espínola, 
dictada en autos: 
pacidad”. 
dor), (Lo. 54, Fo. 172), se cita, llama y emplaza 
a todos los-que se consideren con derechos, y 
especialmente a los herederos de Antonio Va- 
lle o a sus sucesores por cualquier título, pa 
ra que comparezcan por sí o por medio de apo- 
úerado legalmente constituido, a estar a dere- 
cho en estos autos dentro del término de nn- 
venta días, para proceder a la escrituración de- 
finitiva de compra-venta del solar que se dex. 
cribirá, bajo apercibimiento de ser otorgada “o 
oficio por el señor Juez (Artículo 31 y concor- 
dantes de la ley de 17 de Junio de 1931): Solaz 
situado en la 232, Sección Judicial de Munte. 
video; Padrón No. 113.549, señalado con el nú- 
raero 5 en plano del agrimensor Félix Logaldo, 
inscripto en Catastro el 25 de Junio de 1928, 
compuesto de 516 metros 40 decímetros que se 
deslinzan: 11 ms. 73 al Sur, frente a calle Carlos 
Anaya; 40,90 el N. E. con solar 6; 14.42 al N. O. 
con solares 3 y 4; y 38,98 al S. O. con terrenos 
áe Francisco Piria, Se habilita la Feria Mayor 
al sólo efecto de las publicaciones. — Monte- 
video, 22 de Noviembre de 1957. — Héctor £ó- 
pez Fernández, Actuarto Adjunto. 


potes 2. ES 


AT 


presentado el señor Boris Rynkoveky solicitando $ 
la renzbilitación de esta quiebra dle acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 1771 y 1773 ue 
“Códico de Comercio, Y a los efectos legales de 


acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1176 
del Código de Comercio se hacen estas publi- 
caciones, haciéndose constar que se encuentra 
habilitada la Feria /udicilal Mayor a los efectos 


de la misma. -— Montevideo, Jiciembre 31 de. 


1957. — Luis E. Fontana, Actuario. 
2%) $20.00 10|pub. 236 Jn.10-v.en.21. 


LL. DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVÍL DE TERCER TURXO 
INCAPACIDAD 
EDICTO — Por disposición del señor  “uez 
Civil de 


“VALLE, ANTONIO. Inca- 
(Pieza relativa a remoción de Cura- 


27) $108.00 30pub. 19839 Dic.16-v.en-22. 


CA di e 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO CIVIL DE SEPTIMO 'TURNO 
RECONOCIMIENTO DE FIRMA 
EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, dictada en autos: “Zimmerman 
Nicolás con BORBALA PETRICAS, Reconoti- 
miento de firma, desde fs, 5, juicio ejecutivo” 
(Libro 43, Folio 280), se cita y emplaza a 108 
herederos de doña Borbala Petricas o Petrikas, 
a fin de que dentro del término de noventa 
días, comparezoa a estara derecho en los 
mencionudos autos, bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, Se hace cons- 
ter que se habilitó la Feria Mayor, al. solo 
efecto de estas publicaciones. -— Montevideo, 
Diciembre- 31 de 1957, — Luls Antonio Lamas, 


Actuario, 
27) $48.00 30|pub. 220 Wn,10.-v.feb.13. 


AA ri 
JUZGADO LETRADO DB PRIMERA INSTANCIA 
EX LO CIVIL DE SEPTIMO TURNO 
EJECUCION DO HIPOTECA 
EDICTO. — Por disposición del señor /uez 
Letrado de Primera Ibstancia en lo Civil de 
Séptimo Turno, dictada en autos: “Sylvia Plazo 
Gianelli de Navarro y Sylvia Fraga contra los 
sucesores de LUIS AURELIO FLORES DO- 
NUSÓ. Ejecución de hipoteca” (LO 43, Fo 543), 
se cita y emplaza a los sucesores y herederos 
de don Luis Aurelio Flores Donoso, -2 fin de 
que dentro del término de noventa días, com- 
parezean a estar a derecho en 1l0s mencionados 
autos, bajo apercibimiento de. nombrárseles de- 
fensor e oficio. Se hace constar que se ha- 
bllitó la Feria Mayor a los efectos de estas pu- 
blicaciones y del emplazamiento. — Montevi- 
deo, Diciembre 31 de 1957, — Luis Antonio La- 

mas, Actuario. 
27) $48.00 30'pub. 179 Tin.9-v.feb.12. 


ÑO 
JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
EN LO C£VIL DE SEPTIMO TURNO 
EJECUCION DE HIPOTECAS 

EDICTO . Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera instancia en-lg Civil de 
Séptimo Turno, dictada en autos “Emilio Al. 
varez Lago contra los sucesores de LUIS AU- 
RELIO FLORES DONOSO, Ejecución de hipo- 
teca. L.o 43, F.o 547”, se cita y emplaza a los 
herederos, sucesores y causahabientes de don 
Luis Aurélio Flores Donoso, 4 fin de.que den- 
tro del término de novexta días, comparezcan a 
estar a derecho en Jos mencionados autos, bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor de ofi. 
clo. Se hace constar que. se habilitó la Feria Ma- 
yor, A los efectos de estas publicaciones del 
emplazamiento. — Montevideo, Diciembre 31 de 
1957. — Luis Antonio Lamas, Actuario. 

27) $48.00 30]pub, 178 En.9.v.feb.12. 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SAN 1055 
EMANCIPACIÓN 

EDICTO. — Por disposición del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de San José, dic- 
tada en autos: “ANFBAL NMILIO ABBATE. 
Emancipación” (LO 14, Fo 253), se hace saber 
que: por resolución de fecha 30 de Diciembre 
de 1957 ha sido emancipado Aníbal Emillo 
Abbate, y autorizado pafa ejercer el comercio, 
Y au dos efectos legales se hace esta publica. 
ción, Se habilitó el Ferlado Mayor a los efee. 


Prigner Turno, dector Diego Landa, dictada en! tos de las nublicaciones. — San José, Diciem- 
lus autos caratulados: “RYNKOVSKY y: SKA-| bre 31 de 1957. — Arturo Y. Echevarría, Ar- 
VRONIK. Quiebra” (Lo 48 A, 12 193), £e haee | tuario Adjunto. +» 


Saber al público que en estos obrados 66 ho * 2D $12.00 10ipub. 168 Hn.f-v.en.20, 


Enero 16 de 1958 


JUZGADO DE PAZ DE LA 4a SECCION 
DE SAN JOSE 


1 COBRO DE CONTRIBUCION INMOBILIAZIA 


EDICTO. — Por resolución del suscrito Juez 
de Pag de la £a Sección del Departamento: de 
San José, dictada en autos: “Fisco con "OA- 
QUIN CRUZ, Cobro de Contribución Inmobill«- 
ria” (N9 80, F9 37, Lo 4), se cita, llama y em- 
plaza al o a los propietarios de los inmuebles 
empadronados a nombre de Joaquín Cruz coa 
los números treinta y tres y setenta y 0cho, 
urbanos de Mal Abrigo, y a toda persona que 
se considere con derechos a los referidos in- 
muebles para que comparezcan ante este uz 
gado de Paz dentro del término de novena 
dias, a estar a derecho en este juicio que por 
cobro de Contribución Inmobiliaria le ha inmi- 
ciado el señor Fiscal Letrado Departamental cn 
representación de la Sucursal de la Dirección 
General de Impuestos Directos de este D-opar- 
tamento, bajo apercibimienio de nombrársele 
defensor de oficio. Se previene que para lu pu- 
hblicación del presente se ha habilitado la en- 
trante Feria Judicial. — Mal Abrigo, 20 de 
Diciembre de 1937, — Pantaleón S. Mourelra, 
Juez de Paz. 

27) (D, 21-7-34) 15]pub. 34617 En.3-v.en,2l. 


“FRANCISCO Y FRITZ ANSELMI” 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION Di 
SOCIEDAD 
Conforme a la ley del 26 de Setiembre de 
1904 y artículo 492 del Código de Comercio, se 
hace saber la disolución y liquidación de la 
Sociedad “Francisco y Fritz Anselmi”, con sede 
eu Paysandú N.o 1271, que giraba en el ramo 
de electricidad, tomaudo don Fritz Anselmi a 
su cargo la totalidad del activo y pasivo a par- 
tir del 31 de Julio de 1957, fecha de clausura 
de los negocios sociales. Acreedores presentarse 
en Paysandú N.o 1271. — EMMA PUMP DE 
ANSELMI. -— CARMEN, JUAN FRANCISCO y 

FRITZ ANSIELMI 
2m $32.00 20 pub. 20272 Dic.30-v.en.23. 


CESION DE DERECROS 

Comunicamos que por intermedio de la Ofirina 
Nosan de esta plaza, hemos cedido al, señor 
Américo Rodríguez Rodríguez todos los Jere- 
chos que nos correspondían como promitentes 
compradores del Restaurant, Bar y Bebidas Alu 
cohólicas, sito en esta ciudad, calle Colonia 
No 2103 esquina Joaquín Requena. Acreedores 
presentarse en dicha Oficina, Olimar N9% 1388. 
A. los efectos legales realizamos estas publica» 
clones. -— Montevideo, Enero 13 de 1338, — 
NESTOR NOUTIER HERNANDEZ. — CAR» 
LOS. RODRÍGUEZ. — NELLY DIBELLO LM 
HERNANDEZ. 

2D > $22.00 20;¡pub. 493 Emn.l5-v.feb.6. 


COOPERATIVA DE CONSUMOS F.U.E.C.J. 
Habiéndose resuelto por la asamblea de s0s 
cios la disolución y liquidación de la Coopera. 


¿tiva de Consumos F.U.E.C.I., se cita a los 


acreedores para que en el plazo de treinta Qgías 

concurran con sus créditos a Río Negro 110, 

de 16 a 19 horas, — Montevideo, Enero de 1958, 
27) $16.00 20jpub. 488 Eu.15-v.Ieb.6. 


PROMESA DE COMPRA-VENTA SEN EFECTO 

Se comunica que ha quedado sia efecto la 
promesa de compra-verta publicada el 23 de 
Diciembre de 1957 en la que prometía vender 
a Francisco Correia Leal el negocio “Almacén 
de Comestibles, Frutas, Verduras y Alcohóli.- 
cas Wmbotelladas”, sito en la calle Canelone: 
No 2298 de esta ciudad. Por reclamos de Ley 2 
Setiembre 1904, calle Washington Beltrán nú» 
mero 1931 (antes Larrañaga). — Montevideo, 
10 de Enero de 1958, — JOSK MARIA CALVAR 
PAMPILLON. . 

27) $24.00 20]pub. 485 En. 15.-v.feb.6. 


RESCISION DE COMPROMISO 
O.A.S.1,C, Fco. Panzera, Soriano 1226 in- 
terviene. Comunica que se ha rescindido el 
compromiso del comercio de la Avenida .1lvera 
N9 3109 bis en el ramo de Horno de Pizza, 
Acreedores presentarse al comercio. Ley 26/9/1904. 
ontevideo, Hnero de 1958 — RICARIC 
FERNANDEZ. — FRANCISCO MIRAMONTILS, 
27) $16.00 20:pub. 176 En.l15-v.feb.6, 


PP 


ASOCIACION DE PABRICANTES DE PiNe 
FTURAS E INDUSTRIAS AFINES 

En cunfplimiento de lo dispuesto por el des 
creto de 11 de Setiembre de 1958, se comunica 
2 los comerciantes, industriales y público en 
general, que se ha iniciado ante el Ministerio 
Ge Hacienda (Carpéta 865/195T]A 136) la ela 
guiente gestión: 

Solicitud de inclusión en Ira. Categoría del 
Código de Mercaderías a las Ceras Minerales » 
Rubro 91 - Subrubro 480. 

27m) $12.00 l0lpub. 381 En.13-v.en.23. 


HECTOR CARDELINO 

Héctor Cardelino, en cumplimiento en lo dis- 
pueáto por el Decreto de 11 de Setiembre de 
1856, comunica a los comerolentes, industriales 
y público en general, que se ha iniciado ante 
el Ministerio de Hacienda (Carpeta 865/957|Ap 
10, con fecha 9 de Diciembre, la siguiente ges 

ón: 

Solicitud de inclusión eh tercera categoría de 
importáción de los siguientes artículos que 14- 

fica: “Retenés en general” (élementos de Ts 
tención de agua y inbricantes) e 
nan en log rubros 83-2: 


que actual 
y 20-38. 
$12.00 10/pub. 89 En.7-v.en.17, 


sa 


Enero 18 de 1958 


=— - a. AAA q _ A <A: A 
“enrgo del activo y pasivo social, 


RESCISIOX DE COMPROMISO NE 
COMPRA-VENTA 
Rogelio Quintans Fuentes, Carmen Vidal, Ma- 


-Nuel Rodríguez Aldao y Obdulia Martínez ha- 


cen saber que han rescindido el compromiso 
de compra-venta suscrito el 4 de Abril de 2956 
sobre la casa de comercio que gira en el ramo 
de Almacén y Bar en la calle Lima N9 1652 
de esta plaza, los dos primeros han prometido 
vender el referido comercio al señor Emilio 
Jivaristo Misa Vargas. Acreedores en la Ofi 
cina interviniente: Alvarez Durán, Pazos y Cía. 
Cerrito 685, esc. 5 de la Asoc. Nac. de Balan: 
«ceadores. Plazo de ley 26/9/1904. — Montevideo, 
Enero 11 de 1958. — ROGELIO QUINTANS 
FUENTES. — CARMEN VIDAL ANTELO. 

- 27) $32.00 20/pub. 429 En,14-v.feb.5. 


COMPROMISO DE COMPRA.VENTA 
> SIN EFECTO : 


Sara Tugores de Condon y Oscar Tirelll co- 
munican que ha quedado sin efecio el compro. 
miso de compra-venta del comercio sito en Rl. 
vera N.o 2136, — Acreedores -en dicho local, — 
.Montevideo, Diciembre de 1957, 

27) 8.00 20ipub. 20337 Dic.31-v.en.24, 


CESION DE CUOTA 


Conforme al decreto ley No 8.992 y .ley del] 


26 de Setiembre de 1904, comunicamos que pro- 
.metimos ceder. a los señores Eduardo Otero 
y Héctor Raggio las cuotas que nos corres- 
:ponden en Cinematográfica UÚruguaya .Revic. 
Limitada, de calle Soriano 1203, por lo que di- 
chos señores al adquirir las cuotas se .harán 


“Montevideo, 


DIARIO OFICIAL 


y hasta la 
concurrencia de las cuotas partes cedidas, 
Acreedores presentarse en Oficinas “La Repú- 
blica”, Ituzaingó 1461 (entrepiso). 
deo, 7 de Enero de 1958. — PASCUAL VICEN=» 
TE FRASCÁ, — OSCAR CESAREO ELIA. — 
JUAN FIOL MAS. — VICENTE AGUSTIN 
FRASCA, 
$32.00 20/pub. 


27) 382 En.13-v.feb.4.. 


INCLUSIÓN DE CATEGORIAS 

De acuerdo a lo resuelto del Ministerio de 

cienda con fecha Diciembre 23 de 1957 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 
del decreto de 11 de Setiembre de 1956, Quí- 
mica Oriental, Hofmeister, Bremer y Cía. 
miciliado en la Avenida General Flores isis 

viene a publicar su solicitud 

inclusión en 22 y 3% categorías casta tamente, 
al “Oropon” y “Lacopan”, individualizados en 
el Código de Mercaderías en 12 categoría en 
el subrobro 91-264, — Carpeta N.o 86557, — 
Anexo 144, — Montevideo, 4 de Enero de 1958, 

27) - $12.00 10/pub. 115 En.8-v.en.Í8, 


"GARCIA Y NO SOCIEDAD 
COLECTA 


. La razón social ¿plaza al socio señor Luis 
Alberto (García, a relntegrarse a sus furiciónés 


«que como socio tisne enla referida Sociedad, | 


.dentro del tercer día, so pena de considerar di. 

suelta la Sociedad. — "Montevideo, Enero de 1958, 
MANFREDO MODUGNO (socio). 

Tam) $24.00 30|pub. 20340 En.2-v.feb.B, 


—. Montevi.: 


O.A.S.1.C. Fco, Panzera, Sorlano 1226, in. 
terviene. Comunica que se ha rescindido el 
compromiso de compra.venta del comerelo pros 
piedad del señor José Sinforoso Perdo: 
chera, sito en la ¿alle Corumbé N 0, 
el ramo de Flambtería y Alcohólioa innato» 
lladas que se había prometido en vónta ál e 
flor Prancilisio Marcial Morales Silva, .. 
dores presentarse al comercio, ADO" Eolo 10 


= O a E EA: 
- AL MO LE ILVA, 
27) $24.00 20/pub. 130: En.8. und 


SOCIEDAD ANONIMA FUTE CAÑAMO: ATENKES 


ES. 
INCLUSIÓN EN CATEGORIA 

En cumplimiento de do dispuesto por el de 
cretó de 11 de Setiembre de 1958, -8e comunica 
2 los cómerciantes, «[ndust; rialeg y público en Se. 
neral, qué se ha iniciado ante-el Ministerio da 
Hacienda. (Carpeta 865/1957|Anexo 132), la si- 
guiente gestión: 

Solicitúd de inclusión en 39 Categoría a la 
arpillera, — Montevideó, Noviembre 27 de 1957. 

D -—— $12.00 10lpub. 315 “En.11-v.en.22. 


CESION DE DERECHOS 

A efectos de la ley del 26i911904 hacemos SA 
ber que hemos cedido al.señor Sarquis Ce 
ritltán nuestros derechos. cono promitentes al 
prados .de la Provisión de la calle Ayacucho 
N.oo 3199 de esta ciudad. Acreedores: plazo de 
ley en el comercio indicado, -— Montevideo, 30. 
dé Diclembre de 1957. — -ARTIN y ABDIS CE-' 
MERILLIA%, 

27) $16.00. 20]pub. 185-En. 9-v.en.31, 


' 1—Apertura de Sucesiones 


JUZGADO LETRADO ME PRIMEBA 
"¡INSTANCIA DE ARTIGAS 

EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia de Artigas, se hu- 
ce saber la apertura de la sucesión de don 
MARTIN XAVIER, citándosea los herederos, 
acreédores y deniás interesados para que com- 
parezcan dentro -de «treinta días a deducir en. 
«forma "sus derechos. Se habilitó la próxima Fe- 
rla ¡para las -publitaciones. — Artigas, 31 de 
Diciembre de 1957, — Orestes 2, Balestrino, Ac-, 
“tuario. 

Do - $12,00 10jpúb.-499 J2n.16.-v.en.27; 


JUZGADO LETRADO -DE_PRIMERA - INSTANCIA 
MU SEGUNDO ¡PURNO DE CANELONES * 
DICTO. — :Por «dispostión del señor “uez 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Turno. 
.de-Canelones, se .hace saber la apertura de la” 
sucesión de ALBERTO CABARA, citárdose a 
los herederos, acreedores y demás interesados! 
para que comparezcan .dentro de treinta días 
a deducir:en «forma sus derechos ante este Juz-: 
gado. Al solo efecto,de las publicaciones se habli- 
lita la próxima Feria Mayor. — Canelones, Dí- 
«ciembre 23-de -1957. — Hugo Alvez, Actuario. 
1) $12.00 10jpub. 521 En.16.-v.en.27, 


JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA; 
¿DE .CERRO ¡LARGO 
EDICTO. — «Por -disposición del señor Juez” 


E 


- "Letrado «de Primera Instancia de Cerro Largo, 


se hace saber la apertura de la sucesión de' 
LUCIO MOTTA o LUOTO :MARTIMIAMO MOT- 
"CA, citándose a los .herederos, acreedores y de- 
más «interesados para que .comparezcan .dentro 
de treinta días, a deducir en .forma sus dere- 
chos ante este Juzgado, habllitándose la Feria, 


Judicial. — Melo, Enero 3 de 19538, —_ “aime, 
Roca -IBsteves, Actuario. 
1) $12.00 10/pub. 530 En.16-v.en.27. 


JUZGADO LE'PRADO»DE PRIMERA INSTANCIA 
DE SEGUNDO TURNO DE SALTO : 
EDICTO. — «Por disposición del señor 
Letrado de Primera Instancia de Segundo Tur- 


- no se hece saber la apertura de la sucesión. de 


ALEJANDRO FLAIÍN, citáfose a los 'herede- 
TOS acreetores -y demás interesados para que 
comparezcan dentro .de treinta días: a deducir 
en «forma sus derechos ante este Juzgado, «ha- 
biéndose habilitado .la próxima feria judicial 
mayor al solo. efecto de estas publicaciones, — 
«Saltg. Diciembre 28 de 1957. — Atilio D'Angelo, 


“Actuario, 
1) * £12.00 .1J0(pub. 525 En.16.v-n.27. 


e. 


RUZGADO LETRADO ¿DE ¿PREMERA 
INSTANCIA .DE -SAN JOSE 
ADICTO. -—— Por -disposición del señor Juez 
"Letrado de Primera Instancia de este boparta-. 


«mento. se «hace saber la - apertura ¿de :la -sucesión . 


de JOSEFINA MICAELA CAMERA ¿DE ¿BO 
-NIFACUNI, citándose «a tlos herederos, -acreedo», 
res y demás interesados para "que ¡COTADATeZ-=, 
can «Centro -de treinta «dfas a deducir en forma” 
sus derechos ante .oste Juzgado. 


caciones. — San, Fosé, "Diciembre 24 de 1957. 
“Arturo ¡F. Echevarria, ¡Actuario adjunto, 
Y) -$12:00 10jpub. 519 .Emil6.-v.enT. 


Juez | 


Se ha habill-; 
tado el Feriado Mayor a losrefectos de las publi, 


3—Convocatorias Comerciales 


1 JACQUARD $. A. 

Se convoca a los señores acctonistag para la 
reiniciación del cuarto intermedio de la azam- 
blea general ordinaría del 28 de Setiembre de 
1957, a realizarse .el día 25 de Jinero de 1958, 
A las (11) once horas en el local social de la: 


calle Carreras Nacionales No 3724, con el fin” 


de considerar lo siguiente: 


Consideración :del dividendo propuesto —Mon- 


tevideo, Iinero 14 de (1938. -— El Secretario. - 
3) $5.40 3fpub. 534 'En:16- “Y. en, 18. 


ARBESA $. As 
Se cita a los señores accionistas de Arbesa -S. 
A. para la asamblea general .ordinaria que sae 
reálizará el día 31 de firrero de 1958 a las 15 y 
30 horas en-el local de la calle Treínta y Tres 


"1334 esc. 14 para tratar la siguiente orden del 


día: 
1.0) 
moria, balange general, cuenta de pérdidas y ga- 
nanclas, proyecto de distribución «de utilidades 
e informe del Síndico referente «11 ejercicio ao- 
cial ppao. 2.0) Elección -del -Directorio de la.so- 


ciedad «para los ejercicios 1957/58, 1958/59, 1959/60: 
y 1960/61. 3.0) Elección. del Síndico y Sínaico; 


supiente -para el ejercielo 1957158. 
Los señores accionistas que gquleren tomar 


“parte en la asamblea “deben depositar sus ac-. 
“ctones o-el certificiado bancario. al efecto en- la: 
secretaría de la sociedad «en la dirección :indtca- 
da, hasta la hora 15 y 30 del día 238 de «Enero 


de 1958. — El “Directorio, 
3) $24.00 lOlpub. 545 Ejn.t6.-v.en.27, 
A AAA 
FRIART $, 


ASAMBLEA GENERAL: DEDINARIA 

Convócase “a los señores accionistas para la 
asamblea «general ordinaria que- tendrá .lugar 
«el día 27 de Enero de 1938, a las 17 horas, en el 
local de Rincón 432, Piso 2. Esc. IOjtl, para 
tratar el siguiente orden del día: > 
* 1) Consideración .de la memoria y halance: 
general; 2) Nombrar.dos accionistas o mandata-. 
tios presentes para firmar el acta. 

Nota: -Se previene a:los señores accionistaseque 
para poder formar: :párte de la asambleas, debe- 


:ráv «depositar en la Secretaría de la. Sociedad, 
-25 ue Mayo 532, -sus acciones o certificado de 


depósito .expedido por un Banco, dos días ¿ame 
tes del fijado a la -asambilea. 
Do. :$4:00 1jpub. 541 En.16.-v.en.16. 


“ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS 


MWALDER S. A? , 
PRIMERA CONVOCATORIA. 


- De acuerdo «con él «artículo 30 de los estatu- 


tos el Directorio convaca a los señores accionis- 
tas ¡para La asamblea ¿ordinaria que tendrá. Ju-, 
gar el día lo del mes de Febrero de 1952 a la 
hora 419 en el local de la Escribanía Bernardi 
«calle 25 -de Agosto :N.o 1169- Nueva, Helvecia: 
«(Depto. de.Colonia) a Tin de tratar:la “siguiente: 
orden «del «día: 

:l:o Designación «de 2 accionistas . para ¿constl-, 
“tuir:la-comisión. escrutadora. (art. 41).2.o. Consi-; 
«deración cde .la memoria, balance goneral, cuen- 
ta de «pérdidas y ganancias e .informe «He 
¡Síndico «por -el -ejercielo .1937/58. ¡(art. 30). :3. 
Confirmación .de dos Directores en sus CATSOS, se 
por renuncia de-los titulares -(art. :10).. 40 .Elec= 


ción . de 'Síngico ¡para el ¡periodo .1938/59, y su : 


¡Presentación y consideración de -la max, 


correspondiente - suplente. 5/0 Deslgnación de 
dos accionistas para firmar. el acta ne está 
asamblea conjuntamente con el Presidente y 
«Secretario, 

Los señores accionistas que deseen formar par« 
“te de la asamblea deberán registrar sus accio» 
nes en la Secretaría de la Sociedad hasta 3 
días antes del señalado para la asamblea dd 
ácuerdo con el artículo 38-de los estatutos, -» 
Nueva Helvecia, Enero de 1958, — El Secretae 


2 $6.40 1jpub. 588 TEn.16.-v.en.8, 


“CASAS Y ¡RERRENOS $. A.” 
AVISO DE CONVOCYWEORIA. 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículog 
46, 17 y 18 de los estatutos de la Sociedad “Cas 
-sas -y Terrenos S. A.”, convócase.a los -señoreg 
accionistas para las asambleas generales .oldl. 
haria y extraordinaria, que tendrá lugar el pró- 
ximo- la -28 de Enero corriente. a la hora 17,:en 
-su sede social, calle Y1 N.o 1182, con objeto ..le 
tratar la siguiente orden del día: 

1.0 Designación por el Presidente, de dos ac- 
cionistas para constituir la Comisión Escruta- 
dora. 2.0 Consideración del balance general, me- 
“moria anual y cuenta de pérdidas y ganancias 
del último ejercicio, 19 social, finalizado el 31 
de Diciembre-de 1957, presentados por el Direc" 
torio; aprobándose .o .formulando en su caso, 
.las observaciones .pertinentes y «resolución .£7w 
bre el destino de las utilidades de dicho ejercicio 
30 Elevar a cinco-el número de miembros titu- 
-lares del Directorio, según disposición . del art. 
10 de-tos estatutos sociales, y elección de nue- 
vo Directorio y Síndico. 2.0 Designación de dos 


¿Miembros presentes de la asamblea, para ,fir- 


mar-el acta :de la misma, conjuntamente ccn 
el Presidente y Secretario. 

-Se previene «a .los -señores. accionistas que, .de 
«2cuerdo, con el art. 20 de los-.estatutos sociales 
Se dispone.que para tomar parte en las"asam- 
bleas, deberán depositar «sus acciones 0 Cer- 
tificado bancario, «que .acredite su condición 
de accionista y :número de aectlones que pose, 
por lo menos, .d0s días antes del fijado para la 
asamblea. — El Secretario. 

3) :$18.00 2/[pub 512 En.I6.-v.en.13, 


*«GE8URIOH “Y :BOMPO $. A. 
CONVOCATORIA ¿DE ASAMBLEA 
ORDINARIA 

“De acuerdo con “lo establecido en los estatu- 
tos sociales, se convoca a los señores accionistas 
a la asamblea general ordinarta, que se celelbra- 
Há vel día .Jueves 23 -de «nero -corriente a las 
11 y 20 horas, en el Jocal social, calle Merca- 


- des No 1705, para «tratar el siguiente orden 


del día: 

1,0) .Considerar el balance, la memoria, el 
«Vroyecto -de- distribución - de utilidades y el in- 
Torme del .Síndico correspondiente el ejercicin 
cerrado el 20,de' Setiembre de 1957. (art, 28). 2.0) 
“Designación de dos accionistas ¿¡pYra firmar el 
acta de .la asamblea. ,(art. 34). 

Nota: .Se previene.a; Los señores, acetonístas ano 


«éión . de la asamblea. (art. :30).- , “se 
essarrollarí. deacuerdo. cono establecido en: Jos 
estatutos .sotiales .y decretos vigentes, —-“Mon- 
«bevideo, ¡Enero de 1988. -— EN Directorto. 

3) $21.00 'Sipub. "520 -En!16.-v.9n:21. 


q, 


2 


/ 


. procederse en la forma qíe corresponda.-——Mon- 


PAL 


5—Disolución y Liquidación de! 
Sociedades Conyugales 


A A A 
SUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA 
DE TREINTA Y TRES 

De mandato del señor Juez Letrado de Pri- 
mera [nstancia de Treinta y Tres, se hace 
saber que por resolución del once de Noviem- 
bre pasado, y: de aguerdo con el artículo 6? 

q 


de la Ley 10.733 me decretó la disolución 
y liquidació. e la sociáad conyugal existente 
entre ELZU) 1 MARTINEZ  PRREZ y 
AMABILÍA ALVAREZ FERNANDEZ y se em- 


dispuestos po 
haciendo cóñnstar “que se 
Aa los efectos de su publicación. — Treinta y 
res, Diciembre 31 de 1957. 
ER $32.00 20|pub. 493 En.16-v.feb.7. 
A 


= =— 
S—-Emplazamientos 
ir— A A 7 A € 
LIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, 
JDICTO. — Por disposición del señor Di- 
*rertor General de Aduanas (interino) don Raúl 
Paravis dictada + el gumario ? te Año 1958, 
ge cita, llamá nplaza por € rmino de 
treinta días E ALTER ÍNTÓNIO RODAI- 
CUEZ IMBEÑ'P, Páre que comparezca ante Ja 
D, Useribanía de Aduana a estar a derecho 
«on arreglo a 14 ley, baje apercibimiento de 


tevideo, tres de Abril de mil novecientos cin- 


cuszta y siete. 


2. $12.00 JO]pub. 300 Fn.16-v.en.27, 
: : 


P.1L, VU, N,A, 

Se emplaza al nciomario señor ALBERTO 
QUINTERO ZINOLA a reintegrarse de ina- 
élato a su cargo en les horarios habituales, 
bajo apercibimiento de aplicarle las medidas 
legales y Yeglamentarias correspondientes. -— 


Montevideo, Enero 13 de 1958, — La Gerenula 
General 
2) (0.6) 3jpub. 30125 En.16-1.en.18.. 
all di. 


1 
Se emplaza al funolemario señor NESTOR 
REMIGÍIÓ GUICHON a relntegrarée de inme- 
dlato. a su cargo en los horarios habituales, 
ajo apercibimiento de aplicarle Jas medidas 
gales y reglamentarias correspondientes. — 
ontevideo, Enero 13 de 1953. — La Gerencia 
General. 


8) (C.C.) 3ipub. 30126 En.16-v.en.18. 
O 
CONCEJO DEPARTAMENTAL DE 

: CANELONES 
PAVIMENTACION DE LA CIUDAD DE 
CANELONES 


Se emplaza a los propletarios de predios en 
la ciudad de Canelones cuyos padrones son los 
tlguientes: 674, 675, 676, 611, 679, 683, 639, 690, 

1, 692, 693, 773, 790, 701, 792, 793, 794, 95, 

413, 2439, 2482, 2958, 3774, que deben presen- 
tarse en un plazo de quinee días a partir de la 
fecha, para potificarse de las cuentas que les 
corresponde 'al Banco Comercial Sucursal Ca- 
nelones, calle Treinta y Tres 556 (Canelones) 
o en el escritorio de la Empresa Ingeniero 
Eduardo Crispo Ayala, calle José Balle y Ordó- 
fiez 467 de la ciudad de Canelones, en horas (e 
oficina. La no concurrencia dentro de ese plazo 
gignificará. el reconocimiento de la cuenta. -— 

ontevideo, 14 de Enero de 1958, — Eduardo 

rispo Ayala. 

3) $4.00 l]pub. 533 En.16-v.en.16. 


PAVIMENTACION DEL BALNEARTO 
PARQUE DEL PLATA 
Se emplaza a los propietarios cuyos predios 
dan frente a las calles “A” (Mario Ferreira) 
éntre las calles 24 y 27 y Plaza, ubicada entre 
las calles “B” y No 5 y diagonales N9 1 y N9 2 
ga paarones son los sigulentes: 167, 187, 163, 
94, 217, 218, 231, 251, 252, 273, 372, 373, 405, 
424, 434, 435, 874, 907, 985, 988, 989, 990, 391, 
992, 993, 994, 1004, 1005, 1006, 1007, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1018, 1019, 1020, 1082, 1083, 1084, 1085, 
3086, 1217, 1284, "2565, 2566, 2567, 2568, 2531, 
2610, 2611, 2612, 2613, para que se notifiquen 
dentro de los quince días a partir de la fecha 
de las cuentas que les corresponden. — Empre- 
sa Atilio E. Oleggini Ltda. Calle San José 
N9 337. Montevideo. — Wnero 14 de 1958. 
8) $4.89 lipub. 547 Eh.16-v.en.16. 


E 


9 —Expropiaciones 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DE 

MONTEVIDEO 
f 
3 


DIRECCION DEIA BLAN REGULADOR 
EDICTO. — Por creto N% 10.762 de 'a 
Junta Departamental fué aprobada la designa- 
lón para expropiar” con destino al trazado 
e la Avda. al Hipódromo de Maroñas el in- 
ínueble sigulente: 
" Padrón: 75.457. — Propietario: Suc. de doña 
PEGUNDA OLMOS DE CORBO, — Sup. .Prox.:j 


Con arreglo a lo dispuesto por el artículo 15 
inc. 39) de la Ley de Expropiaciones No 3.958 
por el artículo 1% del Decreto-Ley N2 10,217, - 
cita a los propietarios mencionados, 0 2 us 
págderados o representantes y a quienes tuv!e=" 
gen derechos reales sobre dichos inmuebles pa- 
fa que cuedan hacer las observaciones que * 


crean del caso 
mensura de los bienes a expropiar. 


A tal efecto deberán concúrrir a la Direc- 
ción del Plan Regulador (100 piso del Pala. 
cio Municipal), donde por el término de ocho 
días se encontrará de manifiesta la docum93t- 
tación respectiva, — Montevideo, Enero T ue 


1958. 
9) (C.C.) 8ipub. 30110 Jin.16-v.en.24. 


12—Licitaciones Públicas 


(€c:Ií[ág(á Am A A A ——— 
ADMINISTRACION DE FERROCARKIDES 
DEL ESTADO 

— Suministro de Alambres de 

Acero Cralvanizado, Hierro Negro, etc. y Cables 

"Trenzados. — Apertura: Febrero 21, hora 10.— 

Valor del pliego: $ 5.00 (cinco pesos). . 
La apertura de las propuestas se efectuará 

en el día y hora señalados, en la Oficina de 

licitaciones de la Cierencia General de la Ad- 
ministración de FF.CC. del Estado, calle La 

Paz N9 1095, 2% piso, donde puede adquirirse 

el pliego respectivo entre 7.30 a 11.30 horas. 

Gerencia Genera). 

(C.C.) 15|/pub. 30127 En.l6-Y.feb.12 


No 359/58. 


ADMINISTRACION NACIONAL DE 
Ñ PUERTOS 
VENTA DE UN GUINCHE A VAPOR 

Se pone en conocimiento de los interesados 
que esta Administración Nacional oye ofertas 
por la venta de un guinche a vapor en desuso, 
que se encuentra en el Puerto de Salto. 

Le recepción de ofertas 8e efectuará hasta 
el día 14 de Febrero de 1958, a la hora 10, 
en la Secrefaría de la Dirección General de 
“administración, Rambla Franklin D. Roose- 
velt N9? 180, tercer piso, Montevideo, en cuya 
oportunidad se procederá a la apertura de las 
mismas. 

El guinche de referencia podrá ser Ínspec- 
clonado por quienes lo soliciten, en el Puerto 
de Salto. — Montevideo, 14 de Enero de 1958. 
-— El Director de Administración. 

12) (C.C.) 3|pub. 30105 En.16-v.en.18. 


A 
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL 
DEN URUGUAY 
LICITACION PUBLICA N? 63/3 
Acarreo de trigo por camiones 
Primer HMamado 
El Banco de la República Oriental del Uru- 
guay, llama an licttación pública para la con- 
tratación del servicio de transporte de trigo 
por camiones de los contingentes que desplaá. 
zará dentro del Departamento de Montevideo, 
por el término de seis meses, . . : 
Las ofertas que se formulen deberán ajustar- 
se a lo: establecido en los pliegos de condiclo- 
ves generales y particulares que se encuentran 
a disposición de los interesados en el Depar- 
temento Comercial -——Secretaria— Zabala 1561 
en horas hábiles de oficina o sen de lByUa 

17 y 30 horas de lunes a ylerneos. 

Las ofertas se abrirán el día 29 de Enero 
de 1958 a la hora 16 y 45 en presencia de los 
funcionarios del Banco y proponentes que abÍ8.- 
tan eb Casa Central, 22 piso (sobre calle Solís) 
Sala de Reuniones. 

12) (C.C,) 5|pub. 30128 JEn.18-v.en.21. 

A e 
CONCEJO DEPARTAMENTAL DE 
MONTEVIDEO . 
DIRECCION DEL PLAN DE OBRAS EN El 
CERR 


E 

Llámese a licitación pública por segunda vez 
para las obras de construcción de un Centro 
á4e Barrio para la Unidad de Viviendas de la 
Playa del Cerro, de acuerdo con 108 planos, pla» 
nillas, memorias y pliegos de condiciones y 
demás antecedentes que se encuentran a dis- 
posición de los interesados en la Dirección del 
Plan de Obras en el Oerro, calle Inglaterra €s- 
quina Polonia, camino al Swift, Cerro. Las pro- 
puestas serán ablerias en la Dirección antes 
mencionada el día lunes 10 de Febrero A las 


15 horas. — Valor de los recaudos: $ 50.00 
(cincuenta pesos). * o 
12) (C.C.) ljpub. 30111 En.16-v.en.16.. 


Llámase a licitación pública por segunaa vez 
para las obras de perforación de un pozo para 
el suministro de agua para los trabajos que 
ye realizan en el Parque del Cerro, de ¿cuerdo 
con el pliego de condiciones y demís antece» 
dentes que es encuentran a disposición de los 
interesados en la Dirección del Plan de Obras 
en el Cerro, ubicada en la Intersección do las 
calles Inglaterra y Polonia, camino al Swift, 
Cerro. Juas propuestas serán abiertas en la Di- 
rección antes” mencionada el día 10 de Fe- 
brero a las 10 horas. ? 


12) (C.C.) 1jpub. 30109 En.16-v.en.i6. 
DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS Y 


FRIGORIFICOS 

Llámase a licitación pública para la venta 
de cueros y subproductos del Servicio de Ne- 
cropstas, correspondientes al período compren- 
áldo entre el 19 de Noviembre al 15 de Di- 
ciembre ppdo., de acuerdo con el pliego de 
condiciones que puede retirarse de la Secretaría 
de le citada Dirección (Palacio Municipal), 49 
piso), los díes hábtles en horas de Oficiaa. La 
apertura de las propuestas se realizarán en el 


12) (C.C.) ¿ipub. 30108 En.16-v.on.16. 


respccto de la designación y Íú 


local arriba citado el día lunes 20 de Huero: 
corriente, a las 10 horas 


Enero 16 de 193% 


CONCEJO DEPARTAMENTAL DE SALTO 

Llámase a licitación pública para la provi- 
sión de columnas destinadas al alumbrado nú- 
blico de la cludad, de acuerdo a las Cispusi- 
ciones siguientes: dos columnas de tres focgs 
y cuarenta y cinco ídem de un foco, ambas 
de hierro fundido similares a las existentes y 
tres de un foco, de material monolítico simi- 
lares a las ya existentes. Fíjase el día 8 de Fc- 
brero próximo a las 10 horas, para la apertura 
de propuestas, las que serán presentudas en 
el completo administrativo acompañadas de los 
certificados de las Cajas de Jubilaciones y Asig- 
naciones y la Patente de Giro del actual ejor- 


4 ciclo. 


El Concejo se ressorva el derecho de .ceptar 
la, propuesta más conveniente o rechazarias to- 
das sí así lo juzga oporto. — Salto, Enero 3 
de 1958. — “uan H. Paíva, Presidente. — Julio 
Echeverriboráa, Secretario, 

12) $10.30 3[pub. 5%6 En.16-v.200.28. 


CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
(SERVICIO DE GARANTIA DE 
ALQUILERES) 

Tlámase a licitación pública para el aprovi. 
sionamiento de un triciclo, cuyas característin 
cas se detallan en el pliego de condiciones res. 
pectivo, el que se encuentra a disposición 18 
los interesados en la Dirección del Servicio 
de Garantía de Alquileres, calle Paraguay nú» 

mero 1451. 

La recepción de propuestas se-efectuará en el 
citado Servicio, donde tendrá lugar a su vez 
el acto de apertura de las mismas, el día 24 
de Enero de 1958 a las 10 horas, en presencia 
de los interesados que concurran. — Monte- 
video, 13 de Enero de 1958, —- La Dirección 
General. s 

12) (C.C.) Sipub. 30112 En.16-v.2n.13, 


SERVICIO DE SANIDAD MILF£AI 
LICITACION PUBLICA N9 9/58 
Llámase a licitación pública por tercera vez 
para la proveeduría de Artículos de Electricidad. 
El acto de apertura de propuestas se electua- 
rá el día 28 de Enero de 1958 a la hora nueve. 
Los pliegos de condiciones pueden retirarse en 
la Comisión de Compras, de nueve a doce 
horas; Avenida 8 de Octubre y Marlano More- 
no, —- Montevideo, 16 de Enero de 1958, -—— La 
Comisión de Compras. 
12) (C.C) 10|pub. 30124 En.16-v.cn0.27. 
A 


SERVICIO DE INTENDENCIA DEL 
EJERCITO Y LA MARINA 
SECCION ADQUISICIONES 

Licitación pública No 36 
Segundo llamado . 

Artículos: Clavos, Semillas, Cera marrón, Lija 
Alambre para engrampar, Cerote, Agujas N% 1 
y 19, Hilos puntear Nos. 6 y 5, Carretciles hilo 
lustre, Harina -mandipca, Cemento, Semillas, 
Hebillas 15 mm., Vaqueta impermeable, Lienzo, 
Badanas cromo, Suela lra,, Parafina. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sección 
Adquisiciones (Guaraní N9 1599) todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas. 

Apertura: Enero 24 de 1958, a las 9 horas-— 
Montevideo, Enero 14 de 1958. 

12) (0.C.) 5ipub. 30114 En.16-v.en.21, 


Licitación pública N* 35 
Segundo llamado 

Artículos: Sarga azul y gris, Entretela, Forro 
negro y gris, Satinet, Percalina negra y grs, 
cCretona, Tizas blancas, Hilo blanco y negro, 
Crin, Acolchado, Pañio divisa rojo, verde, mor- 
doré, marrón, divisa azul sajón, negro, gris, 
violeta y naranja, Acelte para máquinas “Sin- 
ger” o similar, Agujas para máquina Nos. 18 
y 14, Bobina hílo para máquina, Alflleres, Pa- 
pel para moldes “Sulfito” o similar. 

Los pliegos de condiclones se encuentran a 
disposición de los Interesados en la Sección 
Adquisiciones (Guaraní N% 1599) todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas, 

Apertura: Finero 23 de 1958, a las 10 horas. — 
Montevideo, Enero 14 de 1958. 

12%) : (C.C.) 5jpub. 30115 In.16-v.en.21, 


Jicitación pública No 3 
Cuarto llamado 

Artículo: Frazadas para tropa. 

“Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Sección 
Adquisiciones (Guaraní N? 1599) todos ls días 
hábiles de 8 a J2 horas. 

Apertura: Jinero 22 de 1958, a Jas 10 y 30 
horas. -—— Montevideo, nero 14 de 1958. 


12) (C.C.) bjpub. 30116 En.16-v.en.21, 
Licitación pública N?% 45 
Primer llamado 
Artículos; Crabardina azul pizarra, Satinet, 


Cretona, Percalina gris, Botones, Coradoncillo 
plateado, Tafilete, Madrás, Tela para camisas 
color gris plomo, Paño azul pizarra, Brin azul 
pizarra, Entretela, Hebillas, Broches, Hormillas 
grises de 18 y 15 mm. 

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en Ja Sección 
Adquisiciones (Guaraní N? 1599) todos los díás 
hábiles de 8 a 12 horas, 

Apertura: Jinero 29 de 1958, a las 9 horas.— 
Montevideo, Jinero 14 de 1958. 

12) (C.C.) Hipub. 20113 Ln.16-v.en.27. 


Licitación pública N* 44 
Primer llamado 
Artículos; Cueros guarnición, Carona, Ovillos 
hilo, - Hebillas, Canutos cuerda cáñamo, Argo- 


Cd 


- ras. — Montevideo, Enero-.13. 


E 


llas triángulos, Bárrigueras, Retranca, Remas- 
ches cobre y Golpe-vaqueta vichy, Badanas nga 
-turales, Cemento, Clavos, Li blanca, Hebi. 
¡Gtas, Charol, Cueros crudos, "lonjeados, Hilo 
'negro y marrón N? 16, Argollas, 

¡ Los pliegos de condiciones se encuentran a 
"disposición de los interesados en la Sección 
¡fadquisiciones (Guaraní N? 1599) todos los días 
¡hábiles de 8 a 12 horas, 


] 
¡Montevideo, Enero 14 de 1958, ] 
(€C.C.) 10|pub. 30119 En.16-Y.en.27, 


i. 32) - 

; '. Licitación pública No 21 

Eo o *Fercer llamado  — Ñ o 

¡- Artículos: Pinceles, Pinturas "blanca, negra, - 


.«Ferba mate y esmalte blanco. : 
E Los. pliegos de condiciones se' encuentran a 


¡hábiles de 8 a 32 horas. . 
Apertura: Enero 22 de 1958, a las 10 horas.— 

Montevideo, Enero 13.de 1958. o 

12) (C.C) 5jpub. 30122 En.16-v.en.21. _ 


ia 


1 
! 
A 


3 

E . 

: Licitación pública N* 47 

i : Primer llamado . . 

T Artículos: Sarza azul,. Entretela de lana. 

f Loa, pliegos particulares de .condiciones se 

“encuentran a disposición de los interesados to- 

“dos los días hábiles de 8 a 12 horas en la 

“Sección Adquisiciones de este. Servicio (Guaraní 

“9 1599). . : o o 

: Apertura: 30 de Enero-de 1958, e las 9 ho=- 
de .1958, 


2). (€.C.) Mjpub. 30117 En.16-v.en.27, 


Lieitación pública N? 46. 

: .- Primer llamado. OT 

+ “Artículos: Cubiertas, Cámaras... . / 
Los pliegos: particulares de condiciones se; 

_encuentran.a disposición de los interesados to- 

¿dos los días hábiles de 8 a 12 horas en la' 


¿ 


"7 > Sección (Adquisiciones de este Servicio (Guarani 


NO 1599). 


Apertura: 3 de Febrero de 1958, a las 9 horas. | 


-. :- Montevideo, Enero 13 de 1958. 


-' tacarse en Santa Clara de Olimar durante el 


Ñ comprendido entre el 19 de Enero yj 
período E y pleado, oriental,” domiciliado Durazno 1206 y 


CU). (€.C.) 1O|pub. 30123 En.16-v.en.27, 
o : | 


Tercer lHNamado 


“A fin de atender los aprovisionamientos def 


_Víveres frescos y leña al Regimiento de Caba-! 
“Hería No Y u otra Unidad del Ejército a des- 


el 31 de Diciembre de 1958, se hace: necesario 

licitar las siguientes cantidades de los artículos! 

de mención: : 7 
mates, Cebolias, Verduras... ' > 

Los pHegos particulares de condiciones se en- 

cuentran a disposición de los interesados todos. 

- los días hábiles en la citada Unidad,  * . 

Apertura: 24 de Enero de 1958, a las 10 horas, 

-— Montevideo, Enero 13 de 1958. : : 

12y -.  (C.C.) 5[pub. 30121 En.16-v.en.21, 


Cuarto... llamado 


'A fin de atender: los aprovisionamientos de: 


. víveres y leña al Regimiento-d¿ Caballería .N9 5] 


u otra Unidad del Ejército A destacarse en la 
ciudad de Tacuarembó durante el período com- 
. prendido entre el 19 de Enero y el 31 de Di- 
ciembre de 1958, se hace necesario licitar las si-' 
guientes cantidades de los artículos de men- 
ción: 
Pan, Galleta, Leche, Leña, Lechugas 0 simi. 
lar, Tomates, Cebollas, Verduras, Ganados. . 
Los pliegos particulares de condiciones se en- 


- los días -hábites en la citada Unidad. 
Apertura: 22 de Enero de 1953, a las 10 horas..| 


.: e- Montevideo, Enero 13 de 1958, 


. “12) (C.C.) 5[pub. 30120 En.16-v.en.21, 


ni 


Tercer llamado rr 


- lA fin de atender los aprovisionamientos de | 


víveres frescos y leña al Grupo de Artillería 


No 2 u otra Unidad: del Ejército a destacarse | 


en la ciudad de Trinidad. durante el período 


comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de! 


Diciembre de 1958, se hace necesario licitar las 

sigulentes cantidades de los artículos de men- 
* ción: : 

. Leña, Lechugas o similar, Tomates, Cebollas, 

Verduras. - 


Los pliegos particulares de condiciones se £n-: 


cuentran a disposición de los interesados todo: 
los días hábiles en la citada Unidad. . 


Apertura: 24 de Vuero de 1958, a tas 10 ho-| 


ras. — Montevideo, Enero 13 de 1958. 
12) (E€.C.) 5ipúb. 30113 En.16-v.en.21. 


==  —_ (Tranferencia de fecha) 

. Descargadores de: mobretensión - 
La. Administración Gengral (de .las Usinas 

Etéctricas y los Teléfonos del Estado, 'comu- 

mica an los- interesados que ha resuelto trans- 

ferir para el día 7. de Febrero de 1958, a las 


- 19 horas, la lecha de apertura. de las nfertas: 


Ge la licitación de 325 .descargadores de sobre- 
tensión. —- Montevideo, 15 de Enero de 1958.— 
La Gerencia Administrativa. 

12) (C.C.) 10/pub. 30106 En.16-v.en.27. 


UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA. 
FACULTAD DE DERECHO. Y CIENCIAS 
á - OÉTALES 


: Primer llamado 
.Llámase a licitación pública para la impre- 


x 


. 


Apertura: Enero 28 de 1958, a las 9 horas.— | 
| se encuentran a disposición de los interesados. 
en la Secretaría de la Facúltead, Avda, 18 del 


artículo, debe. tenerse. muy en cuenta la adver= 
¿tencia que se transcribe y que figura en Tos 


-| ocho días coma lo "manda la ley”. 
número 9.906). . * 


| tero, marino, argentino, domiciliado 


. Soltera, maestra, argentina, domiciliada Andes 


[MARY TERESITA PEREZ, 24 años, soltera, 


| da, oriental, domiciliada - Durazno. 1206. 
Pan, Galleta, Leche, Lecbugas o similar, FTo- 4 - . 


tero, empleado, oriental, domiciliado Médanos 
' 1531 ap. 10 y MARTA T, IBARRA LEFEES, 22 


| Prof, Bacigalupi 2275 ap. l. 
'cuentran -a disposición de los interesados todes | 


U.T. E - 
LICITACION "NO 4570/58 o 


ras 1721 y PAULINA NELIDA EODEANT, 42 


DIARIO OFICIAL. cn 


sión de. las Ccbras de la “Biblioteca de Pubil- 
caciones Oficiales de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales” correspondientes al pe. 
ríodo comprendido entre el 15 de Febrero de 
1958 y el 15 de Febrero de 1959. 


Las propuestas serán abiertas el lunes 3 áe] 


Febrero de 1958, a las 10 horas, en la Secre. 
taría de la Facultad en presencia de los ¿n= 
teresados QUe concurran, . 

Los pliegos de condiciones y las muestrás, 


SFulio 1824, 2% piso, -— Montevideo, -14 de Enero. 


¿de 1958. : 


12) 7 “(C.C.) 3[pub. 30120 En.16-v.en. 18. 


_A----=---====—= . 
':14—Matrimonios de Montevideo 
¡Sisposición de los- interesados- en la Sección [mmm z - L : a : 404 
- Adquisiciones (Guarant. NY 1599) todos los días | 


mn cias, 


sontevideo, Enero 16. de 1958". 


| Cumplimiento de la. disposición «del artículo 34. | 
de la ley No 9.906, del 30 do Dictembre de 1939. | 


De acuerdo. con lo que se expresan en dicho 


correspondientes edictos que firman. los- respsc- 
tivos Oficiales del Registro Civil 


. “En fe de lo cual ntímo a los que supieren | 


lgún impedimento para el matrimonio proyec- 


tado, lo denuricien por escrito ante esta Oficina | 
haciendo. conocer. la. causa. ; 


Y lo firmo 
Que sea fijado en la puerta de esta 
publicado en el “Diario Oficial” po; 


para 


(Espacio limitado a tres días, por la ley 


: d.a Sección : Ñ 


* 

. CARLOS ALBERTO FURCADA, 34 años, sol= 
Andes 1217 
y SUSANA MARIA LUISA MUSEO, 22 años, 


1217, 
o 5.a Sección 


WALTER CUADRADO, 25 años, soltero, em- 
pleado, oriental, domiciliado Yaguarón 1236 Y 


maestra, oriental, domiciliada Yaguarón 1236, 
ROGELIO” RAMIREZ, 29 años, soltero, em-| 


ANALIA BONVICENI, 27 años, soltera, emplea: 


8.a Sección 
OSCAR RAUL. CAMPODONICO, 30 años, sol. 


años, soltera, 


“oriental, 
1531 ap. 10. o 


domiciliada Médanos 
_8.2 Sección o 

FRANCISCO VALENTONE, 30 años. soltero, 
sastre, italiano, domiciliado José L. Terra 2207 
y LIRA GONZALEZ BRIGNONI,.27 años, sol- 
tera, oriental, domiciliada José L. Terra 2207. 

CIPRIANO VIERA, 3 años, divorciado, pin- 


tor, oriental, domiciliade Prof. Bacigalupi 2275 | 


ap. 1 y AMERICA GRACIANA ALVAREZ, 42 
años, soltera, - empleada, oriental, domiciliada 


10.a Seccion 


RAUL CISNEROS, 28 años, soltero, mozo, 


j orlental, domiciliado 1. Núñez 2332 y EEIDA-: 


CASAL, 24 años, soltera, oriental, domiciliada 
Ayu 3384. Ñ - : 
RAUL GALAN, 26 años, soltero, pintor, orien- 
tal, domiciliado Mentans 4092 y RÓSA. ROMH- 
O, 20 años, soltera, oriental, domiciliada € 
Lallemand 1677. . . 
NELSON GONZALEZ, 29 años, soltera, em- 
pleado, oriertal, "domiciliado Escocia 2151 ap. 2. 
Y MARÍA CARMEN ESPINOSA, 26 años, soltera, 


empleada, oriental, domiciliada Escocia 2151 ap. | pañol, domiciliado A. Días 1160 y MARIA VILAS, - 


"DOMINGO ANTONIO GALLO, 25, años, 30l- 
tero, maquinista, ttallano, domiciliado Pernas 


2375 y AMALIA ALICIA ENRIQUEZ, 21 años, | 


soltera, oriental, domiciliada Pernas 2375. > 
NESTOR OSMAN ANUNCIADO BARRETO, 
22 años, soltero, corredor, oriental, domiciliado 
$S, Nieves 2219 ap. 2 y SELVA LARROSA,-:24 
años, soltera, emieada,- oriental, domiciliada IT. 
Sanguinetti 2250. . : 
NRANESTO LOBARINAS,' 43 años, soltero; 
' mecánico, español (£C, L.) domiciliado - Amazn» 


años, soltera, oriental, domiciliada Amazonas 
1 : 


i3.a Sección 

ANTONIO VILA LOPEZ, 25 2ño8, soltero, em- 

plieado, español, domiciliado Chile 4070 y HAY» 

DEE MOREIRA PEREZ, 19 años, soltera, oriell- 

* tal, domicilizda Ecuador -1792. a 
14.a Sección 


SEVERIANO BLANCO (ACOSTA, 21 años, 


soltero, “jornalero, oriental, domiciliado -San 1 716. 


-E ños, soltera, argentina, domiciliada 


Tornar 
1 2 


prepare E 


E e 


Fructuoso 1225 y LUZ DEL ALBA ALEGRA 
-CASTAÑO, 29 años, soltera, aicJlla» 
da Hervidero 2887." oriental, domtellla 


MARIA AIDA TROPIANO, 20 vr soltera, 
463, : 


UA soltero, al» 
: bañil, oriental, domiciliado ta 2262 y 
Ea br CARMEN FERREIRA PINTOS, 
20 añ soltera, ortental, domicilt 7 

' Roldós y Pons 4549, sentada Jatmo 


18.8 Sección 2 


MANUEL ESMORIS, 50 años, soltero. chofe 
, español, domiciliado. Canélones 2207 y PURIPR 

y ñ soltera, españgl 
Rpca. del Perú Tm 
RAFAEL ROBERTO CARAPELLA, 32 años, 
Soltero, técnico mecánico, argentino,. domiciliado 
¿A Italia 2374 y. BETTY ELSA LARGUI,- 19 
A. TFtalia 


NORBERTO JORGE SALGUERO, 25 años, 
soltero, comercio, argentino, domicillado El V, 
: Pancho 2431 y NILDA CELIA LAMBRE, 21 
años, soltera, argentina, domiciliada Il Viejo . 
Pancho 2431, 

_ DOMINGO ALBERTO BELLO, 40 años, viu- 
do, empleado,-oriental, domiciliado P. V. y Vega 
q122 y SLADIA YOLAN DA MONTES DL. OCA, 

años, soltera, oriental, domicilia E Y, 
| Pancho 1124, o da Ev 
DM ECTOR SUAN GARCIA, 39 años, soltero, 

, argentino, domiciliado Br. España 2249 
+y NELDA MARTA TUSO, 35 años, Soltera, 2r-. 
| gentina, domiciliada Br. España 2249, 


18a Sección 


JUAN MANUEL CASTELLANO, 43 años, sol.. 
| tero, comercio, argentino, domiciliado J. Eifau. 
ri 643, ap. 5 y ENRIQUETA MARINA LOPEZ, 
| 25 ¿zos soltera, argentina, domiciltada J. Ellau- 
Y . r 
MARIO RAUL RAINÑERI, 22 años, soltero, em- 
| pleado, oriental, domiciliado Acevedo Díaz 13%6, 
y HAYDEE CECILIA: RODRIGUEZ, 21 años, 
soltero, oriental, domiciliado. B - del Pino 1125. 
l. JOSE ALEJO BENENATI, 29 años, soltero, 


| empleado, oriental, domiciliado Juan Paullier * 


¡1198 y SELVA ISABEL RODRIGUEZ, 23 años, 
soltera, - ortental, domiciliada Maldonado 2211. 
RAMON "WASHINGTON BERSAIS, 21 años, 
soltero, empleado, oriental, domiciliado -Obli.. 
gado 1131 bis y MARIA EDEL BEIA, 22 años, 
| soltera, oriental, domiciliada Fco. Araúcho 1193, 
RAMIRO. FRANCISCO MESTRE, 32 afios, 
. soltero, profesor, ortental,. domiciliado Bulevar 
' España 2319 y NORMA MIRENGO, 28 años, 
soltera, oriental, domiciliada “Doctor D. Terra 
6. : a 
.PEDRO PAREDES ALVAREZ,-21 años, solte.. 
to, empleado, orlental, domiciliado .Arazatíf- 
1169 bis y MARIA SALOME MARTINEZ, 16 años, 
lgoltera, oriental, domiciliada Bto. Mitre 2623. 
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ VERA, 46 años, 
divorciado, empleado, oriental, domíciliado 18 de 
Julio 2224 y DORIS BOLSI, 27 años, divorciada, 
oriental, domiciliada 18 de Julio 2224. 
" JORGE RAMON LORENZO RODRIGUEZ, 27 
'' años, soltero, comercio, español, domiciliado 
Guaná 2569, ap. 1 y LUCIA PERNANDEZ, 22 
años, soltera, oriental, domiciliada Guaná 2565, * 
CELSO LOIRA, 24 años, soltero, comercio, es- 


-21 años, soltera, española, domiciliada Acevedo 
¡Díaz 1160. . 


- : 20a Sección 


LUIS ALBERTO LJUBICIC, 24 años, Soltero, 
«jornalero, oriental, domiciliado Fraternidad 390 
"A, ap 10 y ARGELIA CELICA FIGUEREDO, 25 
años, soltera, empleada, oriental, domiciliada PR 
' Pérez Martínez 419. . 

VICTOR. HUGO FAREDES, 33 años, soltero, 
gráfico, oriental, domiciliado Doctor C. M. de 
'' Pena 4379 B. y ROSA BLANCA RIVERA, 38 años, 
. soltera, oriental, domiciliada Doctor Pena 4379 B. 
-- OSCAR BERRUTTI, 35 años, soltero, chofer, 
' oriental, domiciliado A. Zuzillaga 233 y BLAN- 
CA ESTHER ALVAREZ, 30 años, soltera, emplea- 
da, oriental, domiciliada A, Zubillaga 231: . 

GUALBERTO DELUCA, 32 años, soltero, jorna- 
lero, oriental, domiciliado Cotagaite 261 y CLA- 
RA CAMPOS; 21 años, soltera, oriental, domi- 
ciliada Cotagaita 261., 

ELBIO - REHERMANN. MENDEZ, 


2 


años, 


| soltero, empleado, oriental, domiciliado J. Al. 


varez 80 B y RAMONA. BEMBERT, 20 años, Bo!- 
tera, empleada,” ortental, domiciliada - Trlunfo 


MESA 


emma O: 


- 55€ 


A 


22.1 Sección 


WASHINGTON RAMOS, 23 años, soltero, mes 
zánico, oriental, domiciliado Rafael Eguren 3420 

MIRTHA VALVERDE, 20 años, soltera, em- 
oriental, domiciliada N. Ortiz 3991. 
HEBERT BRAIDA, 23 años, soltero, 
empleado, oriental, domiciliado F'. Romero 3816 
y ALIDA MAGALI UMBRE, 22 años, soltera, 
empleada, oriental, domiciliada J. Revuelta 3766, 

ARTIGAS LEOPOLDO BENTANCUR, 35 años, 
soltero, maquinista, oriental, domiciliado Guale. 
guay 3377 y ANA MARIA FERRARI, 24 años, 
soltera, oriental, domiciliada Gualeguay 3377. 

CESAR VICENTE FRANCHI, 23 años, soltero, 
emoleado, oriental, domiciliado San Martín 4178 
Y FLORINDA ESTER PELAEZ, 20 años, soltera, 
“cortadora, oriental, domiciliada San Martín 4178. 

ANTENOR SUAREZ, 23 años, soltero, emplea- 
do, oriental, domicillado K. Hortiguera 3925 y 
AIDA DENIS CASTILLO, 28 años, soltera, em- 
pleada, oriental, domiciliada R. Hortiguera 3945, 

AROUTIN AKIRMAIAN, 24 años, soltero, CQu 
mercio, oriental, domiciliado R. Hortiguera 3550 

ARPINE SRABONIAN, 18 años, soltera, oritnh» 
La domiciliada R. Hortiguera 3550. 

PEDRO LEDO, 41 años, soltero, zapatero, orien. 
tal, domiciliado B', Méndez 3704 y ALBA ELE- 
WA PEREZ, 34 años, soltera, oriental, domici. 
liada Hum 3516. 

VIRGINIO ANTONIO FRANCOS, 22 años, sol. 
Vero, albañil, español, "domiciliado Martín RO. 

ríguez 3814 y OLGUITA HAYDEE YAÑEZ, 

1 años, soltera, hilanderia, oriental, domici. 
lada Martín Rodríguez 3816, 

TOMAS MIGUEL ABREU, 20 años, soltero, 
yaeasi oriental, domiciliado San Martín 3440 


Y 
pleada, 
WILSON 


MABEL VALLARINO, 21 años, soltera, modis- 
a, oriental, domicillada San Martín 3440. 

JORGE ALDO GARBAGNATI, 24 años, soite. 
ro, empleado, oriental, domiciliado San Martín 
4104 y MYRIAM YOLANDA GARCIA, 21 años, 
soltera, oriental, domiciliada San Martín 4104, 


“Adjunta A” 


JOSE RINALDI, 26 años, 
italiano, domiciliado Lavalleja 1741 y BERNAR- 
DINA AGUEDA LARROSA, 29 añios, soltera, 
oriental, domiciliada Lavalleja 1741. (In extre- 


soltero, jornalero, 


mis). . : . 

“DOMINGO SANTOS, 44 años, divorciado, jor- 
valero, oriental, domictilado Lezica y EULO-' 
GIA ALFONSO, 32 años, soltera, oriental, do- 
micilisda Lezica. (In extremis). 

JULIO ROSARIO PORTIOLI, 43 años, solte- 
ro, electricista, argentino, domiciliado 20 de 
Setiembre 1422, ap. 8 y MANUELA CONSUE-= 
LO HERNANDEZ, 46 años, viuda, española, do- 
miciliada 20 de Setiembre 1422, ap. 8. (In extre- 


mis). . 

EDISON JOSE CIRIGLIANO, 235 años, soltero, 
empleado, orlental, domiciliado Charrúa. 1880 y 
MERCEDES OREZZOLI, 26 años, soltera, em. 
pleada, oriental, domiciliada Gil 1137. 

14) $2.00 3|pub. v. En. 13. 


17—Propiedad Literaria y Artís- 
tica 


BIBLIOTECA NACIONAL 

HUMBERTO DI LEONE, domiciliado en ésta 
cludad, solicita la inscripción de las composi. 
ciones musicales tituladas “Romance” y “Pa. 
sión” (canciones bolero), de las que es autor 
de la letra y música. —- Montevideo, 14 de 
Enero de 1958. — Dionisio Trillo Pays, Diree. 
tor. 
cam) 


20-—Remates 


$4 00 lOjpub. 537 En.16-v.en.27. 


S, SMEJOFF 
" REMATE JUDICIAL 
Por disposición del Juzgado Letrado Nacional 
de Hacienda de Primer Turno, en autos Conse- 
3o Central de Asignaciones Familiares eontra 
BRZOZTOWICKI (NACHMAN) empresa, Vía de 
apremio, L.o 18, F.o 328”, el día 5 de Febrero 
próximo, a las 15 horas, en San José N.o 819, el 
martilero S. Smejoff rematará con los 2/3 de la 
tasación los efectos embargados. — Montevideo, 
Inero 15 de 1958. 
20) $12.00 10]pub. 497 En.16.v.en.27. 


MARIA ELIDA GONZALEZ 
Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Séptimo Turno 

EDICTO. — Por resolución del señor Juez Le- 
trado de Primera Instancia en lo Civil de Sépti- 
mo Turno, dictada en autos “José Raffo Lf- 
vaggi contra JOSE BAUTISTA SANTIAGO BOT» 
TINO LUCIARDI y ANTONIA FIGOLI. Ijecu- 
ción de hipoteca, Lio 44, F.o 292”, se hace Bi 
ber que el día 20 de Febrero de 1958, a las 11 
horas y en las puertas del Juzgado, calle 25 de 
Mayo N.o 523, se procederá por la remetadora 
doña María Elida González, asistida del señor 
Oficial Alguacil y del suscrito Actuario. del 
Juzgado, a la venta en remate público, al me- 
qor postor y en un solo lote, de los siguientes | 
lenes: A) Una fracción de terreno, con el! 
edificio y demás mejoras que contiene, sítua-' 
da en el pueblo de Sayago, 21a Sección Judi. * 
clal de Montevideo, empadronada con el núme. ; 
to 50.720, designada eon el: N.o 3, en el plano | 
levantado por el agrimensor Osvaldo Parrillo, el ¡ 
de Junio de 1938, inscripto en la Dirección 4 


BEE 


— 23) 


DIARIO OFICIAL 


pa o oa 
ap . 


Enero 16 de 19383 


General de Avalúos, el 23 del mismo mes, con 
el N.oo 820, según el cual Be compone de uns 
superficie de 398 metros, 25 decímetros, que se 
deslinda así: 13 metros, 70 centímetros de Iren- 
al Camino Ariel, por donde sus 
puertas de entrada se señalan con los números 
4.832 y 4.834, entre la Avenida Sayago y la ca- 
lle Ignacio Rivas, distando su punto medio 18 
principio de la ocha- 
formada con esta (Ue 
tiene 4 líneas: la l.a 
corre de Sudoeste al 
Nordeste y mide 11 meros, 70 centímetros; la 


te al Sudoeste, 


metros, 62 centímetros del 
va existente en la esquina 
tima calle; al Nordoeste, 
empezando de su frente, 


2. forma con la anterior un martillo saliente 
y mide 73 milímetros; y las 3.a y 4a que corren 
como la primera, miden 10 metros, 28 centíme. 
tros, y 6 metros, 35 centímetros, respectivamen- 
te, lindando con la fracción N.o 2 del mismo 
plano, vendida a los señores Amanda y Juan €. 


Negro; la línea del fondo al Nordeste, mide 13 


metros, 30 centímetros y linda con parte de la 
fracción N.o 4; al Sudeste, una línea ligeramente 
quebrada, compuesta de dos tramos, uno de 9 
metros, 53 centímetros y otro de veinte metros 
sesenta tres centímetros, Wdmitrofe con la su- 
cesión de Juan Peluffo; Y B) Un solar de te- 
rreno, con las construcciones y demás mejoras 
que contiene, situado también en el pueblo Sa- 
yago, 
padronado con el No 168.965, designado con el 
No 1 en el plano levantado por el agrimensor 
Humberto M. Venosa, el 15 de Agosto de 1941, 


inscripto en la Dirección General de Avalúos, 


el 19 del mismo mes, con el N.o 6.164, según el 


cual se compone de una superficie de 225 me. 
tros, 820 centímetros, que se deslindan asi: 7 


metros, 15 centímetros de frente al Nordoeste, 
a la calle Ignacio Rivas, entre la calle Elías 
Regules y el Camino Arlel, distando su punto 
medio 26 metros, 
de la ochava existente en la esquina formada 
con este último camino; 
metros al Nordeste, lindendo con el solar nú 
mero 2 del mismo plano; 7 metros, 15 centí- 


metros en la línea del fondo al Sudeste, por 


donde linda con la sucesión de Juan Peluío; 
y 31 
trofe con los señores 
Pedro Reverdiia: 


Se previene: 10) Que el mejor postor debé. 


rá consigaar el 10 ojo de su oferta en el acto | 
de serle aceptada; 2.0) Que los gastos de escri. 
certificados, serán de cargo del com- 
así como lo que pudiera adeudarse por 


tura y 
prador, 


pavimento, cordón, vereda, colector y conexión, 


errimos o cargas análogas y los gastos que su. co- 


bro originaren. Y 3.0) Que los títulos de las 


propiedades e venderse, se encuentran agregados 


al expediente caratulado: “Alberto Mario Barra. 


bino c. José Bottino, L.o 46, F.o 562”, que tra- 


mita ante el Juzgado Letrado de Primera Instan- 
cia en lo Civil de Sexto Turno, calle 25 de Ma- 
yo N.o 523, piso 6.0, a disposición de los inte. 
resados. Se hace constar que se habilitó la Fe- 
ria Mayor, a los efectos de estas publicaciones. 
—— Montevideo, Diciembre 31 de 1957, — Luis 
Antonio Lamas, Actuario. 


20» $168,00 15|¡pub. 517 En.16-v.feb.L.o. 


22—Sociedades dé Responsabili- 
dad Limitada 


“FAUSTINO FANO Y CIA.” 
COMERCIAL E INDUSTRIAL SOCIEDAD DE 


RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Se haes snber qua por instrumente privado 
de fecha 2 de Diciembre de 1957, inscripto en el 
Registro de Comercio con el N.o 717 al F.o 2474 
del L.o 2 de Contratos se modificó el contrato 
constitutivo de la sociedad, únicamente en lo 
que respecta al capital de la misma, que Se dis. 
minuyó a la suma de $ 30.000,00 dividido en 
cuotas de $ 100.00 cada una: 

22 $12.00 10[pub. 511 En.16-v.en.27. 


23—Trámites de Marcas 


MINISTERIO PE INDUSTRIAS Y TRABAJO 
DIRECCION DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 


ACTA N.o 81.993. — Montevideo, Enero Y de 
1958. — Con esta fecha O'Farrel Freira por 
Laboratorios Aster 8. A. (Montevideo), solicita 
la marca “MENSITEN” para distinguir los ar- 


tículos de la clase 9. — Publíquese por diez, 


días consecutivos. — La Dirección. 
$8.00 10]pub. 505 En.16-v.en.27. 


ACTA No 81.992. — Montevideo, Enero 9 de 
1958. -— Con esta fecha O'Farrell y Freira por 
Guisasola Hermanos S.A.I. y C - (Buenos Aires), 
solicita renovar la marca “FUNUYAN” para dls. 
tinguir los artículos de la clase 2. — Publíquese 
por diez días consecutivos. — La Dirección. 

23) $8.00 10/pub. 506 Iín.16-v.en.27, 


ACTA N.o $2.013. — Montevideo, Enero 10 de 


.1958..— Con esta fecha O'Farrell y Freira por 


Georgé Ernest Gibbins (Inglaterra) solicita la 


las clases 6 y 17. — Publíquese por diez días 
consecutivos. — La Dirección. 
2D) $8.00 10]pub. 507 En.18-y.en.27. 


21.4 Sección Judicial de Montevideo, em- 


-“ROTABELT"” 


275 milímetros del principie 


31 metros, 52 centí- 


metros, 44 centímetros al Sudoeste, limí- 
Bottino, Carrancio y Con | 


marca 'MOSQUITO” para distinguir artículos de | 


mn... PP — 
ACTA N.o 82.026, -- Morútevideo, Enero 11 de 
1958. — Con esta fecha O'Farrell y Freira por 


Enrigue Aguerrebere S, A . (Montevideo), soli 3 

cita la marca “BALLENOY“ para distinguir loa . 

artículos de M clase 7. — Publíquese por dies + 

días consecutivos. — La Dirección, * s 
23) $8.00 10]|pub. 508 in,16-v.en.27. 


ACTA N.o 81.97. — Montevideo, Enero 8 de 
1958. — Con esta fecha O'Farrell y Freira por 
Marchon Products Limitada (Inglaterra) solici. 
ta la marca “NANSA” para distinguir los Ara 
tículos de las clases 1, 6 y 9. —- Publíquese por 
diez días consecutivos. — La Dirección. 

23) $8.00 10Jpub. 504 En.16-v.en.27. 


ACTA N.o 82.036. — Montevideo, Enero 13 de 
1958. —- Con esta fecha Carlos Nudelman S. A, 
de Montevideo, solicita registrar la marca “NU«w : 
SA” para distinguir clases 6 y 12). — Publique. -* 
se diez días consecutivos. — La Dirección. + 

23) $4.00 10]pub. 510 En.16-v.en.27. 


ACTA N.o 82.03%. — Montevideo, Enero 13 de 
1958. — Con esta fecha Majer Markowlez, de 
Montevideo, ha solicitado el registro de la mar- 
ma “HIL-LAN” para distinguir artículos de la 


clase 4. — Publíquese por diez días consecutia 
vos. — La Dirección. 
23) $8.00 10jpub. 529 En.18-v.en.27. 


ACTA N.o 82.032. — Montevideo, Enero 13 de 
1953. — Con esta fecha Barbosa Caravia y Cía., 
apoderados de W. P. Evans y Son Limited, de 
Inglaterra, ha solicitado el registro de la marca 
para distinguir artículos de la +: 
clase 11 (según detalle). — Publíquese por diex 
días consecutivos. -—— La Dirección. 

23) y $8.00 10|pub. 528 En.16-v.en.27. 


24—Trámites de Patentes de In«" 


vención y Privilegios Indus= . 
triales 


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y TRABAJO 
DIRECCION DE La PROPIEDAD 


INDUSTRIAL o 
ACTA N.oo 12.030. — Montevideo, Enero 8 de 
1958. — Con esta fecha O'Farrel y Frelra por ¿ 


The Foreign Dieterich Corporation (EE. UD.A.), ; 
ha solicitado patente de invención por el térmi, ,* 
no de quince años para “Aparato para tomar em; 
secciones imágenes cinematográficas sobre un e 
HÚúmero correspondiente de películas para Su 
"combinación subsiguiente en mosaico como por e 
proyección de una película”, y de acuerdo coxk'«; 
lo que dispone el artículo 3.o del decreto reglas. < 
mentario de la ley N.o 10.089, se ordena la pres 
sente publicación. —- Alberto V. Canessa, 
rector, — Enrique de Basabe, Secretario. 

24) $16.00 10|pub. 503 En.16-v.en.27. 


>, 


o 


ACTA N.o 12.031. — Montevideo, Enero 9 de 
1958. — Con esta fecha, O'Farrel y Freira po: 
Montecatini, Societa Generale per L'Industria -¿ 
Mineraria e Chimica, (Italia) ha solicitado pad, 
tente de invención por el término de quinco > 
años para “Un procedimiento para la polimeri. 
zación de acrilonitrilo y productos, con propiesta 
dades mejoradas de teñido, obtenibles por est :: 
procedimiento”, y de acuerdo con lo que dispo 
ne el artículo 3.0 del decreto reglamentario de 
la ley N.o 10.089, se ordena la presente publi 
cación. -—— Alberto V. Canessa, Director. — Ena ES 
rique de Basabe, Secretario SUN 

24) $16.00 10/pub. 502 En.16-v.en.27. E 


ACTA N.o 12.033. — Montevideo, Enero 10 d 
1958. — Con esta fecha, O'Farrell y Frelra, po: 
The Hoover Company (E.U.A.), ha solicitadé 
patente de invención por el término de quin 
años para “Desconectador de impulsor y couve 
tidor para aspiradoras”, y de acuerdo con lo qué * 
dispone el artículo 3.o del decreto reglamentag 
rio de la ley N.o 10.089, se ordena la presen 
publicación. — Alberto V. Canessa, Director, 
Enrique de Basabe, Secretario. 

24) $12.00 310|/pub. 501 En.16-v.en.27, 


ACTA No 12.034. — Montevideo, Enero 11 des 


para: d 
láminas y objetos de uso corriente claramentez 
transparente de polietileno”, y de acuerdo cofiiés 
fo que dispone el artículo 3.0 del decreto réptz 
glamentario de la ley N.o 10.089, Be ordena 14* 
presente publicación. — Alberto V.. Canessa(* 
Director. Enrique de Basabe, Secretario. 
24) $16.00 10lpub.-523 En.16-v.en.2% 


— 


ACTA N.o 12.035, —— Montevideo, Enero 13 d 
1958. — Con esta fecha, los señores Barb 
Caravia y Cía. apoderados de Imperial Chemk 
cal Industries Limited, de Inglaterra, ha sol 
citado patente de invención por el término Y 
quince años para 'Composiciones farmacéuticas” 
y de acuerdo con lo que dispone el artículo 34 
del decreto reglamentario de la léy N.o 10.08 
se ordena la presente publicación. — Alberto V 
Canessa, Director. — lnrique do Basabe, Secre: 


tario. , ibi 
24) $12.00 10/pub. 527 EEn.16-v.en.27. 


+ 
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Enero 16 de 1958 


25—Ventas de Comercio 


Interviniendo “Unión Comercial” de García y 
“Docampo, Paysandú 913, de la Asociación Na- 
“cional de Balanceadores, hemos prometido en 
“venta a los señores José y Baldomero Pereiro 
(Pereiro Hermanos”), el comercio en los ra- 
mos de Almacén de comestibles, artículos de fe. 


'rretería y fermentadas embotelladas, estableci-. 


'do en la calla Yaguarón 1549 de esta capital, 
'“hablendo tomado estos posesión del mismo en 
'el día de la fecha. Acreedores al comercio. 


"video, 2 de Enero de 1958. — ANTONIO MI 
“GUEL LEON PIGUILLEM. -— AGUEDA DA 
SILVEIRA. 
25) $32.00 20|pub. 515 En 16-v.feb.7. 
Interviniendo “Unión Comercial” de García y 
Docampo, Paysandú, 913, de la Asociación Na. 
cional de Balanceadores, hemos prometido en 


" "wenta al señor Juan País Castro, el comercio en 


los ramos de Almacén de comestibles y bebidas 
alcohólicas, establecido en la calle Agraciada nú- 
mero 3648 de esta capital, habiendo tomado 
¡posesión del mismo en el día de la fecha. 
Acreedores al comercio. Plazo: ley 26 de Se- 
tiembre de 1904. — Montevideo, 8 de Enero 
“de 1958. 
'e— CONCEECION BLANCO, 

25) $32.00 20|pub. 516 En.16-v.feb.7, 


Con intervención del Banco del Comercio Mi. 
morista y Agrario, Seción Balances, la señora 
Carmen Arca de. Vidal ha prometido vender a 
la señora Alberta Carresse de Moreno, el ne- 
:gocio de Provisión, Lechería, Frutas y Bebidas 
- fermentadas, establecido en la calle Humber- 
to lo, No 4146 bis, A los efectos de la ley del 

26 de Setiembre de 1904, se efectúa esta publi. 
«cación. Acreedores presentarse en Uruguay 1053, 
“*— CARMEN ARCA DE VIDAL. 

25) $24.00 20|pub, 513 En.16-v.£eb.7. 


Comunicamos que dejamos sin etécto las pro- 
mesas de venta al señor Ambrosio Salvador Be- 
rrutti del almacén de comestibles y bar y la cer- 
vecería con comidas y fermentadas, establecidos 
en Guazunambi 29 y Simón Martínez 237 (Pueblo 

"Santiago Vázquez). A los efectos legales se ha- 
ce esta publicación. — Montevideo, Diciembre 
1011957... — SANTOS VICTORIANO .DEUS. — 
HAYDEE RODRIGUEZ DE DEUS. — OLEGA- 


RIO TORT TECHERA. . 
25). $24.00 20|pub. 543 En.16-v.feb.7. 


-- En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 
de 30]1X|1904 y por intermedio de la oficina: 
“Rosa Estela Mussio Gay”, Cerrito 685, (Esc. 
130, piso 2), comunicamos que prometimos ven- 
er al señor José Rama Fraga el Almacén de 
comestibles, frutas, verdutas y fermentadas, £S- 
tabtecido en Isla de Gorriti 2137. Acreedores 
“presentarse ad comercio. -— Montevideo, Die 
ciembre 10 de 1957. — JESUS MARTINEZ. 
»-- CONSUELO FIGUEIRAS DE MARTINEZ. 

- 25) $24.00 20jpub. 542 En.16-v.feb.7. 


27 —Varios 


CONSEJO DEL NIÑO ] 
Llama a concurso de Méritos y Pruebas para 
proveer el cargo de Inspector Adjunto de In- 
geniero Agrónomo con asignación ménsual de 
360.00. . - 
$ Inscripciones y bases: Hasta el día Jueves 20 
“de Febrero de 1958, horas 11 en la Oficina de 
Concursos del Consejo ,del Niño, calle 25 de 
Mayo. — Oficina de Concurso. 
27) (C.C.) 3lpub. 30107 En.16-v.en.18. 


FABUCA $, A. Ñ 
En cumplimiento de lo dispuesto por el de. 
ereto del 11 de: Setiembre de 1956, se comunica 
a los comerciantes, industriales a en 
general que ha inclado ante el inisterlo de 
Hacienda (Carpeta 865/957|A-139), la siguiente 
gestión: Solicitud de inclusión en l.a Categou 
fía a la Bentonita tipo Wyoming. 
27) $8.00 10jpub. 518 En.16-v.en.27. 


mn te 


: “RIO BELEN” 
? VAPOR ARGENTINO 
Avería contún 
Se avisa al comercio que el. buque arriba 
_menclonado encontrándose en navegación se 
vió precisado a recalar en arribada forzosa eb 
el puerto de Marsella, a fin de efectuar Tepa. 
raciones. Ñ ñ 
Habiéndose declarado avería Común, se COMU 
nica a los señores consignatarios de la carga 
7 que conduce dicho buque para el puerto de 
Montevideo, que deberán firmar 10s compromi. 
sos de avería y depositar el 1 ójo (uno por cien 
to), sobre el valor C.1.F. de” la mercadería, 
como contribución provisoria a la Avería CO. 
mún. — Agencia Marítima Repremar S. A., 
Cerrito 290, 
27 


-"yr.20 3jpub. 524 En.16-v.en.18, 


CESION DE CUOTA 

Por documento prirtado de 31 Diciembre 1957 
cuyas firmas certificó el escribano César Ri. 
viere Piaggio, inscripto en €el Registro Público 
Comercio con el número 7, libro 1 de Contratos 
los esposos María Mamo de Hernández y Car. 
los Hernández cedieron las cuotas que les co- 
rrespondían en la Sociedad Euprax Limitada a 
los demás socios Ricardo Cardozo y René Hal- 


“Plazo: ley 26 de Setiembre de 1904. — Monte. 


— EUGENIO MACHADO GUERRA. |- 
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ty -— Montevideo, Enero 1958, 

MO DE HERNANDIZ. 

DEZ. — RICARDO CARDOZO. —— RENE HALTY, 
27) $12.00 10jpub. 536 En.16-v.en,27, 


“SARIONI $. A.” 


Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo 
Civil de Segundo Turno 


Inscripción de sus estatutos 


EDICTO. — Por disposición del señor Juez 
Letrado de" Primera Ianstáúcia én lo Civil dé 
Segundo Turno, doctor don Carlos Fleurquin 
Narbondo, se hace saber al público que arte 
este Juzgado se ha presentado “Arioni-S, A.”, 
solicitando la inscripción de sus estatutos "cuyo 
trámite se transcribe a continuación: 

Acta de constitución. 
Montevideo, a los treinta y un días del mes 
de Diciembre del año mil novecientos cincuenta 
y seis, reunidos en la casa de la calle Zabala 
N9 1441, p. 4, los señores José M. Roca Sienra, 
casado en primeras nupcias cón doña Gladys 
Miller, y Carlos R. Emery, easado én prime- 
ras nupcias con dofía Delia Alfaya, resuelven 
constituir upa sociedad anónima, Que 88 re. 
girá por los slguientes estatutos! 


“Arioni 8, Al? 
Denominación, duración, domicilio 


Artículo primero. Con el nombre de “Arloni 
Sociedad -Anónime” queda constituída una so- 
ciedad anónima, que se regirá por los presen- 
tes estatutos y por las disposiciones vigentes 
én la materia. Su duración será de cincueñta 
años a contar de la' fecha. El domicilio se 
fija en la ciudad de Montevideo, pudiendo el 
Directorio establecer sucursales, agencias O re- 
presentaciones en oualquier parte del país o del 
exterior, como también trasladar el: domicilio 
de la sociedad. 


Objeto 


Artículo segundo. Hi objeto de la sociedad 
es €l de promover negocios de representacio- 
nes; realizar compras, ventas, exportaciones e 
importaciones, por cuenta propia ylo ajena. 
Otorgar y recibir préstamos en dinero, valores 
o especies, por cuenta propia ylo de terceros. 
Intervención en toda clase de industrias, co- 
mercios o explotaciones agropecuarias como sos 
cio, corpartícipe o financiador, 


Capital, acciones y accionistas” 


Artículo tercero. El capital inicial se Hja 
en $ 68.000.00 (sesenta y ocho mil pesos) pu- 
diendo el Directorio aumentarlo hasta la suma 
de $ 200.000.00 («doscientoy mil pesos) previa 
autorización del Poder Ejecutivo e inscripción 
en el Registro Público de Comercio y pago de 


los impuestos correspondientes. El capital ini. | 


cial estará representado por dos series de ae- 
ciones, una serle A) de $ 34.400.00 .(treinta y 


- cuatro mil cuatrocientos pesos) y una serle B) 


de $ 33.600.00 (treinta y tres mil seiscientos 
pesos) y cada una de ellas estará compuesta por 
acciones al portaáor de un valor nominal de pesos 
100 (cien pesos) cada una, pudiendo emitirse vitu- 
los representativos de una o más acciones. En 
los aumentos de capital se mantendrá la pro» 
porción entre las dos series precitadas. El Di- 
rectorio tendrá amplias facultades para deter- 
minar Oportunidad de la emisión, condiciones, 
forma .de págo y plazo en que han de ser 
integradas las acciones, Los accionistas tendrán 
preferencia para la intégración de las nuevas 
series de acciones que e emitan, en propor- 


ción a las que posean y siémpre que ejerzan | 


su derecho dentro de los plazos que Íile el 
Directorio. Mientras no Se integren totalmente 
las acciones o no estén impresas, harán sus 
veces certificados provisorios nominetivos. Las 
acciones, así como los títulos representativos, 
llevarán numeración correlativa, el sello social 
y serán firmadas por dos Directores, . 

Artículo cuarto. La suscripción o - integrar 
ción de acciones implica el conocimiento y acer 
tación de estos estatutos, así como de las re- 
soluciones del Diréctorio y asambleas tomadas 
dentro de Bus atribuciones y sin perjuicio del 
derecho de la ley 8.545 del 19/7/1909. 

: Obligaciones . 

Artículo quinto. La asamblea de accionis- 
tas, a Propuebta del Directorio, podrá emitir 
obligacionés, bonos o debentures, dentro o fue 
ra del país, de conformidad con las disposicio- 


neos vigentes. . - 
Administración 


Artículo sexto. La administración y dirección 
de lá sociedád estárfá a cArgo e ún Directório 
-ihtegrado por cinco miembrós y sus suplentes 
úesignados por la asamblea ordinaria y que 
durarán tres años en sus funciones, con los 
siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Director Delegado y Vocal. Los Di- 
rectores pueden sér reelectos' indefinidamente, 

os Directores permanecerán en Bus cargos 

asta que sean designados los sustitutos y estos 

tomen posesión de sus cargos. Por una asam- 
blea extraordinaria se podrá sustituir total o 
parcialmente _ el Directorio, sin tenerse eu cuen- 
ta el término dell mandato de los Directores 
sustituidos, 


— MARIA MAR. 
CARLOS HERNAN. 


— En la ciudad de- 


Yi 


Artículo séptimo. El Directorio designará su 


Presidente y Vicepresidente, Diréctor i 
y Secretario. El Presidente tendrá cdo 
unciones atribuldas al Directório sin necesi. 
dad de otorgarse poder a su favor, excepto la 
facultad de delegar mandatos a gerentes O ad- 
ministradores, que es función privativa del Di. 
rectorío. En caso de .ausencia del Presidente 
la representación de la sociedad la tendrá el 
Nioepresidente na a ausencia dos Directo 
rma conjunta. El : e 
tendrá doble sony 1 Presidente stempró 
rtículo octavo. Jl Directorio podrá 
con la presencia de tres de Bus iros Loa 
resoluciones se tomarán por mayoría simple. 
Artículo noveno. El Directorio está investido 
de amplias facultades de disposición de los 
bienes de la sociedad sin más limitaciones que 
las legales o estatutarias, Podrá en consecuen 
<cia adquirir, enajenar y gravar con derechos 
reales toda clase de bienes muebles o inmue- 
bles. Importar y exportar cualquier mercadería. 
En general podrá realizar cualquier clase de 
operaciones que se relacionen con su objeto $0. 
clal y que sean necesarias o convenientes para 
el buen desarrollo de los hegocios, no estando 
6us operaciones comprendidas dentro de lo que 
establece la ley 11.073 del 24/6948. 
Artículo décimo, Los Directores podrán has 
cerse representar en las sesiones mediante poder 
en forma, carta simple o telegrama, siendo 
responsable de las decisiones que se adopten. 
Artículo décimoprimero. Hs compatibie el 
cargo de Director con otras funciones remune. 
radas, ya senn estas administrativas o técni. 
cas, desempeñades dentro de la sociedad. La 
remuneración de los Directores, por sus fun- 
ciones de tales, serán fijadas por pS asamblea 
ordinaria, con cargo a la distribución de uti- 
dídades de cada ejercicio, 


Asambleas 
Artículo décimosegundo. Serán ordinariwf y 
extraordinarias. Las ordinarias se reunirán una 
vez al año, dentro de los cinco meses poste= 
riores al cierre de cada ejercició. Las extraora 
dinarias serán convocadas cuango lo considere 
conveniente el Directorió, el Síndico si lo hu. 


blere, o a pedido de accionistas que represen= 


ten por lo menoz el 30 ojo del capital integra- 
do. Cuando la asamblea extraordinaria sea li- 
cha _a solicitud del Síndico o de accionistas, 
el Directorio tendrá veinte días para realizar 
la convocatoria, 

Artículo décimotercero. Las asambleas, tan- 
to ordinarias como extraúrdinarias, deberán 
ser convocadas por medio de un aviso publi- 
cado con una anticipación: no menor de ovuho 
días en el “Diario Oficial”, La publicación de- 
berá contener lugar, fecha y hora €n que se 
realizará.la asamblea y la orden del día. Cuan- 
do las asambleas reunan. la totalidad del ca 

ital integrado a la fecha, no será necesaria 

a publicación de la convocatoria, bastando la 
comunicación a la Oficina de Ganancias lle. 
vadas con una anticipación no' menor de Cuña 
renta y Ocho horas. 

Artículo décimocuarto. Las asambleas para 
sesionar deberán contar con la presencia de 
accionistas que representen la mitad más una 
de las acciones integradas totalmente. No la- 
grándose este quórum y pasada media hora de - 
la fijada para la convocatoria, la asamblea 
sesionará cor cualquier asistencia. La votación 
se hará por simple mayoría para resolver sobre 
cualquier asunto, aún lo previsto por la ley 
3.545 del 19/7/909. En-caso de empate el Pre- 
sidente decidirá. La asamblea será dirigida por 
cualquier persona designada por “al misma. 

Artfectilo dfcimoquinto. Las asambleas OrMdi- 
naárlas tendrán por objeto considerar la tne- 
moria, balance general, estado de pérdidas y 
ganancias y proyecto de distribución de utili- 
dades presentado por el Directorio. Cuando £o- 
rresponda procederá el nombramiento de 1)- 
rectores y Síndico y consideración de cualquler 


otro punto que figure en el orden del dia.yY ; 


incluído por el Directorio por sí o por pedido: 
escrito de accionistas, que representen por lo 
menos el 309 ojo del: capital integrado hecho 
al Directorio con antelación de: por lo mencs 
treinta días respecto a la celebración de la 
asamblea. 

Artículo decimosexto. Las asambleas extraor- 


dinarias se convocarán para considerar. cualquier 
asunto para el que 8e haya solicitado su COnvO<: 


“cación. 


Artículo decimoséptimo. El registro de accio. 
nistas se abrirá con ocho días de anticipación, 
quedando cerrado veinticuatro horas antes de la, 
asamblea, el depósito de las acciones debe ha. 
cerse en el lugar señalado en la convocatoria, 
admitiéndose en sustitución de las acciones, cer. 
tificado de depósito de las mismas otorgando por 
instituciones bancarias. Se Expédirá a los accio» 
nistas el certificado correspondiente para le 
asistencia a la asamblea. 

Artículo decimooctavo. Cualquier accionista. 
puede hacerse representar en las asambleas por 
simple carta poder, autenticada por un Direc. 
tor y acompañada del certificado de imscrip., 
ción de acciones. Los Directores, Sindico y em- 
pleados de la Sociedad no pueden ser mandata. 
rios. 


Síndico 


Artículo decimonoveno. ' La- asamblea” podrá 
nombrar un Síndico que durará un año pudilen.: 


do ser reelecto, o 
. > 


Y 


- plifiiento de los artículos 3 y 4 de la ley nú- 


s60—O 


Ejercicio, balances, utilidades. __._ 


ículo vigésimo. El ejercicio social 5e CS 
MH a ria de noviembre de cada año. El 
Directorio podrá modificar la fecha de cierre, 
cuando lo estime conveniente previa autorizaw 
ción de la Oficina de Ganancias Elevadas. 
“Artículo vigésimoprimero. El balance deberá 
reflejar la verdadera y real situación económi. 


“financiera de la sociedad, de acuerdo a 
eN de técnica contable, generalmente 
aceptadas. 

Artículo vigésimosegundo. A lin de cada 


ejercicio el Directorio elevará a consideración 
E la asamblea ordinaria, el balance general de 
la sociedad, estado de pérdidas y ganancias y 
proyecto de distribución de utilidades. Da las 
utilidades líquidas Se deducirá la suma que Se 
estime conveniente para la remuneración al per- 
sonal y al Síndico. Ay Las utilidades basta el 
15 ojo del capital serán repartidas en partes 
iguales entre las dos series de acciones y dentro 
de cada serle en función del capital de la mis- 
ma; B) Las utilidades que excedan del 15 ojo 
del capital serán repartidas el 40 olo para la .st. 
rie B y el 60 ojo para la A, y dentro del capital 
de cada serle en proporción al capital que lo 
compone. . 


Disolución y liquidación Z 
Artículo vigésimotercero, La sociedad se di- 
solverá: A) Por expiración del plazo previsto; B) 
Por las cáusales previstas en las disposiciones 
vigentes; C) En cualquier momento por resolu- 
ción de la- asamblea extraordinaria citada a tal 
efecto, la que resolverá la forma de Hquidación 
y designará a los liquidadores, nombramiento 
que podrá recaer en los Directores. La asamblea 
fijará la duración dei mandato y la córregpon- 
diente remuneración. 


Disposiciones transitorias 


Artículo vigdzaimocuarto. Los fundadores 
procederán, a la designación del primer Direc. 
torio dentro de los ciento veinte dias de la 
aprobación de estos estatutos pOr el poder 
Tijecutivo. Los nombrados desempeñarán sus 
cometidos hasta la primer asarrblea ordinaria. 

Artículo vigésimoquinto. LOs fundadores den 
berán realizar los actos y gestiones, de cual. 
quier naturaleza necesarias para el funciona- 
miento, dirección y regularización total de la 
situación de la sociedad, hasta el nombramien» 
to del primer Directorio. 

Artículo vigésimosexto. Quedan autorizados 
los fundadores de la sociedad para que conjun- 
ta, separada o alternativamente gestionen ante 
el Poder Ejecutivo y Judicial la aprobación € 
inscripción de los estatutos y acepten las modi. 
ficaciones que se indiquen para los mismos, — 
Carlos R. Emery. — José M. Roca Slenta. — 
Hebe Leticia Montaldo, Escribana, Certifico: Que 
los señores José María Roca Sienra y Carlos 
Raúl Emery que firman José M. Roca Sienra: 
y Carlos R. Emery, mayores de edad, orlen- 
tales, .cagados respectivamente con Gdays 
Ethel Miller y Delia Alfaya, domiciliados en es- 
ta ciudad, calle Zabala N.o 1441, piso 4,0, per- 
sónas de xi conocimiento, otorgaron y firma- 
ron en mi presencia el dooumento que antecede, 
En fe de ello Y a solicitud de los interesados, €X. 
pido el presente que signo y firmo en Montevi. 
deo el dieciséis de Enero de mil novecientos Cita 
cuenta y sietó. — Hebe Leticia Montaldo, 


Copla, => Ministerio de Hacienda. — Mon- 
tovidéo, Setiembre 10 de 1957. — Visto la g25- 
tión de 'Arioni A.” en formación a los 
efectos de la aprobación de su estatuto y 
otorgamiento de personería juridica.—Conside- 
rando: Que el referido estatuto no contra 
ría el orden público vigente. Atento a lo infor- 
mado por la Inspección General de Hacienda, el 
Fiscal dd Gobierno de Segundo Turno y a lo dis- 
puesto por el artículo 405 del Código de Comercio 

ñormas concordantes, El Consejo Nacional de 

obierno, Resuelve: Aprobar el estatuto de 
“tarioni S. 4.” y autorizar su funcionamiento 
con la modificaciones introducidas a los ar- 
tículos 14, 3 y 22 (fs. ocho y vta. y nueve). 
Queda su capital autorizado fijado en la suma 
de $ 31.000 00 (treinta y un mil pesos min). 
Piar un plazo de noventa días para el cum- 


mero 2230 de 2 de junio de 1893. A sus fines de- 
vuélvase la documentación presentada, explúase 
el testimonio correspondiente. Comuníquese, no- 
tifíquese y archívese, Por el Consejo: FISCHER, 
«— Amilcar Vasconcellos, — Justo José Orozco, 
Becretarto.”., : : . 
Fojas 8). Señor Ministro de Hacienda: Eva- 
cuando la observación de fecha 6 de febrero del 
corriente año referente al artículo 14 de los e€s- 
tatutos de “Arioni-5. A.'” venimos a proponer 
la sigulente redacción referente a dicho artículo 
el que quedará como sigue: “Artículo décim'»o 
cuarto. Las asambleas para sesionar deberán 
contar con la presencia de accionistas que re- 
presenten la mitad más una de las acciones 
integradas totalmente. No lográndose este quó- 
zum y pasada media hora de la fijada para. la 
convoctoria, la asamblea sesionerá con cualquier 
asistencia. La votación Se hará por simple ma- 
yoría para resolver sobre cualquier asunto, aún 
lo previsto por la ley del 19/7/909. Tn caso de 
Cnpate el Presidente decidirá: La asamblea se- 
fá dirigida por cualquier persona designada por; 
la misme. Los poseedores de acciones serla A y ¿ 
D Mndarán derecho a un voto por cáda acción de $ 
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cien pesos, no pudiendo ningún accionista tener 
derecho a más de sels votos, aún cuando repre- 
sente a otros accionistas. Los accionistas que 
hubieran pagado parcialmente sus acciones ten. 
drán derecho a voz en las asambleas pero no a 
voto. Quiera el señor Ministro tener por levan.e 
tada la observación y aprobar los estatutos de 
la sociedad que represento. Montevideo, 1.0 de 
marzo de 1957. — Carlos Raúl Emery. — José 
M. Roca Sienra y Carlos Raúl Emery en nues. 
tros caracteres de fundadores de la sociedad 
anónima “Arioni S. A.”, acordamos realizar 
las sigueintes modificaciones al proyecto de 
estatutos de la mencionada sociedad. El ar- 


tículo tercero quedará redactado así: El capital” 


iniciol se fija en $ 31.000.00 (treinta y un mil 
pesos) y estará representado por dos sertes de 
acciones una serie A) de $ 16.000.00 (diez y sels 
mil pesos) y una seria B de $ 15.000 00 (quin- 
ce mil pesos) y cada una de ellas estará com. 
puesta por acciones al portador de un valor nO 
minal de $ 100.00 (cten pesos) cada una, pudien- 
do emitirse títulos representativos de una o más 
acciones. El resto del artículo quedará redacta. 
do como estaba. El artículo vigésimo segundo 
quedará como sigue: A fin de cada ejercicio el 
Directorio elevará a consideración de la asam- 
blea ordinaria el balance general de la sociedad, 
estado de pérdidas y ganancias y proyecto de dis. 
tribución de utilidades. De las utilidades lfqui- 
das se deducirá la suma que se estime conve. 
niente para la remuneración al personal y al 
Síndico. El remanente de las utilidades será 
repartido en partes iguales entre las dos St. 
ries de acelones y úentro de eada serie en fun- 
ción del capital de la misma. — José M. Roca 
Sienra y Carlos Raúl Emery. 

Es copia fiel. — Montevideo, lo de Octubre 
de 1957. — R. de Medina Méndez, Director de 
Secciones, 

Señor Juez Letrado de Primera Instancia en 
lo Civil de Segundo. Turno. — Carlos Raúl 
Emery, constituyendo domicilfo en la calle 
Zabala 1441, piso 4, ante el señor Juez me pre- 
sento y expongo: 1) Que como resulta de los 
documentos adjuntos, se ha constituido una 
sociedad anónima denominada “Arioni Socie- 
dad Anónimá”, habiendo sido aprobados lo 
estetutos por el Poder Ejecutivo y acordín- 
dosele personería Jurídica; 11) Que según las 
facultades que me confiere el artículo 26 de 
log estatutos adjuntos, vengo a solicitar que 
se inscriba en el Registro "Público de Comer- 
clo y se le conceda la Matrícula de Comer- 
clante, como la prescribe ell Código de Co- 
merclo en sus articulos 32 y 4075 III) 4. los 
efectos pertinentes, manifiesto: 4) Que la so- 
ciedad se denomina “Arioni Sociedad Anónima”; 
B) Que el objeto surge del texto del artículo 29 
de los estatutes que se acompañan; C) tJue el 


domicilio de la sociedad es en la calle Zabala 


No 1441, piso 4, de esta cludad; D) Que la 
sociedad carece de Gerente o Factor.—Por lo 
expuesto al señor Juez solicito: 1) Que me 
tenga por presentado y por constituído el domi- 
cilio; 11) Que previos los trámites de estilo, 
se ordene: 4) La inscripción en el HKegistro 
Público de Comercio; y B) Se conceda Ja Ma- 
trícula de Comerciante; 111) Que se nos auto- 
rice a agregar las publicaciones sin necesidad. 
.de nuevo escrito. Ruego al señor Juez se sirva 
proveer de conformidad a lo solicitado.—Carloy 
Raúl Emery. . 

- Fiscalía de lo Civil de Segundo: Turno. —— 
No 5597, — Entrada: 3 Nov. 1957. — Salida: 5 
Nov. 1957, -— Señor ¿uez: Puede usted disponer 
se efectúe la inscripción que se gestiona. — 
Montevideo. Noviembre 5 de 1957, -—— Federico 
Capurro Calamet, Fiscal de lo Civil. 

14818. — Montevideo, Noviembre 6. de 1957. — 
Vistos: Por lo que resulta de autos y lo dlc- 
taminado por el M, Público, concédense las 105- 
eripclones solicitadas y previa liquidación y 
pago de los tributos judiciales, a cuyo efecto 
se estiman en cien pesos los honorariós profe. 
sionales, remítanse al Registro Público y Gene- 
ral de Comercio a sus eiectos. EHxpídase uerti 
ficado, háganse las publicaciones y desglores 
pertinentes y archívese, — Fleurquin.—J uanán: 
gel L, Gíanola, Actuario. ? 

Registro Público y Cieneral de Comercio. -— 
Montevideo, 21 de Noviembre de 1957, — Ne 
efectuó la inscripción ordenada con el No 232 
al folio 1646 chi Libro N?% 2 de Estatutos 
Canste--—Artecona. 

Montevideo, 27 de Noviembre de 1957. — Con 
el NO 374 al F9 177 del Lo 2 de Matrícula de 
Comerciantes, se higo la inscripción ordenada.— 
Conste.—Artecona. . 

Y a los efectos legales se hace esta publica- 
ción. Se habilitó la Fería Mayor al solo efecto 
de la publicación. — Montevideo, trece de Di- 
clembre de míl novecientos cincuenta y siete — 
Juanángel L, Glanola, Actuario. 

$167. —1|pub.—20187. 
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UFRA SOCIEDAD ANONIMA 


Juzgado Letrado de Primera Instancia.en lo 
Civil de Segundo Turno 


Modificació n de. sus estatutos | 


EDICTO — Por disposición del señor Juez 
Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 
Segundo Turno, doctor don Carlos Fleurquín 
Narbondo se hace saber al público que nante 
este Juzgado se ha presentado “Ufra Sociedad 


Anónima”, solicitando la modificación. de sus, 


estatutos, cuyo trámite se transcribe a conti. 
nuación: . : 


PA yO gOÓggOí_ AAA 


Enero 16 de 1558 


TESTIMOXIO 


Acta N.o 1, — Asamblea general extraordina= . 


ría de accionistas, — En Montevideo a los vein. 
tiocho días del mes de Agosto de mil novecier- 
tos cincuenta y siete, siendo las dieciséig ho. 
Tas, se reune en su local social de la calle 
Juan Benito Blanco número seiscientos ireinta 
y uno, cuarto piso, la asamblea de accionistas 
de “Ufra Sociedad Anónima”, bajo la presiden. 
cia de la señora Edith Ardaens de  Devred 
quien inscribió acciones por $ 1.500.00 corres- 
pondiéndole '6 votos y con asistencia del señor 
René Devred de Laderriere quien inscribió ac- 
clones por 1.000.00 correspondiéndole 6 vo= 
tos, lo que hace un total de 12 votos que re. 
presentan la totalidad del capital integrado, 01 
sea la suma de $ 2.500.00 (dos mil quinientos 
pesos). Asiste a la asamblea como representan 
te de la Oficina de Recaudación del Impuesto 
a las Ganancias Elevadas el señor Dante Bus- 
terrechea. Abierto el acto se pasa a conside= 
rar el orden del día fijado por el Directorio? 
Aumento del capital social: El señor René Die- 
vred. manifiesta que debido a las operaciones 
que encara llevar adelante la Compañía, es ¡n= 


"suficiente el capital fijado por el artículo qUill= 


to de los estatutos sociales, razón por la cual 
se propone que dicho capital se fije en la £u- 
ma de un millón de pesos ($ 1:000.000.00) row 
reda nacional uruguaya. En consecuencia pro- 
pone que el artículo mencionado quede redactó. 
do en la slgulente forma: “Artículo quinto: Jul 
capital se fija en la suma de un millón de pes 
sos ($ 1:000.000.00) moneda nacional uruguayas 
Tepresentado por 10.000 (diez mii) acciones de pe= 
sos 100.00 (cien pesos) cada una y podrá ser 
aumentado por la asamblea de accionistas por 
la vía de la reforma estatutaria, previo aproba=- 
ción del Poder Ejecutivo, cuando las necesida- 
des de las operaciones sociales asi lo requiera. 
Podrá emitirse títulos representativos de una 
CG varias acciones, Wi Directorio podrá :+ceptar 
jos pagos de los accionistas con bienes, valores, 
dinero o servicios”, A proposición del señor Re. 
né Devred, la nueva redacción del artículo quin. 
to es aprobado por unanimidad de votos. La 
asamblea asimismo decide por unanimidad 2u- 
torizar al doctor José L. Chouhy Terra y al 
señor "osé Alfredo Martinelli Terra para que, 
conjuntamente o separadamente se presenten 
ante las autoridades pertinentes solicitando ¿a 
aprobación del aumento acordado, facultánco!los 
asimismo para que acepten las modificaciones 
y formulen las aclaraciones que pueden propo- 


-her o requerir las autoridades competentes t:- 


dientes al mencionado fin y para que gestionen 
a nombre de la sociedad la inscripción de la 
reforma en el Registro respectivo, así como 
realizar todos los actos necesarios para dar a 
la misma vigencia legal. Finalmente la AsSabi. 
blea acuerda que esta acta sea firmada por lo3 
acciónistas. No siendo para más se da por 
finalizado el acto, siendo las dieciséis y yuince 
minutos. —- E, Devred, Presidente. — R, le. 
vred, Secretario. — Dante Basterrechea, Con- 
cuerda bien y fielmente lo testimoniado con el 
original que luce en el libro de actas de Ji-* 
rectorio de “Ufra Sociedad Anónima”, a fojas 
dos y tres. En fe de ello y a pedido de la 50. 
ciedad, expido el presente que signo y firmo en 
Montevideo, a cuatro de Setiembre de mil no. 
vecientos cincuenta. y siete. — Pedro Ortega, es. 
cribano. 


Copia. — “Ministerio de Haicenda. —- Mon+ 
tevideo, Diciembre 17 de 1957. — Visto: La S0= 
Ucituad de “Ufra Sociedad Anónima” a lin «e 
que se aprueben las reformas introducidas en 
su estatuto en asamblea general extraordinaria 
de fecha 28 de Agosto de 1957, en la cual se 
aprobó el aumento de su actual capital con la 
suma de $ 975.000.00 (novecientos setenta y tin- 
co mii pesos). Considerando: La precedente 
gestión, no contraría el orden público vigente, 
Atento a lo informado por la Tuspección Gent. 
ral de Hacienda, el Fiscal de Gobierno de St 
gundo Turno y a lo dispuesto por el artículo 
405 del Código de Comercio y normas Concor- 
dantes, El Consejo Nacional de Gobierno, Ke- 
suelve: Aprobar la reforma estatutaria de 
“Ufra Sociedad Anónima”, documentada en au. 
ta notarial de fs. 7 y 8 y con la modificación 
efectuada a ís, 12; quedando su capital autori. 
zado fijado en la suma de $ 1:000.000.60 (un 
millón de pesos). Fijar un plazo de noventa 
días para el cumplimiento de los artículos 3o 
y 40 de la ley No 2.230 de 2 de Junio de 
1893. A sus fines devuélvase la documentación 
presentada y expídase el testimonio correspon. 
diente. Comuníquese, notifíquese y archívese. — 
Por el Consejo: LEZAMA, — AMILCAR VAS- 
CONCELLOS.. — Justo J. Orozco, Secretario”. 

Fojas 12. —"Señor Ministro de Hacienda, doc. 
tor Amilcar Vasconcellos. — Presente. — St- 
flor Ministro: José A. Martinelli Terra, en esta 
gestión referente a la aprobación de modifica 
ción «de estatutos de “Ufra Sociedad Anóni. 
ma” carpeta 1.219/196 que he iniciado ante 
este Ministerio digo: (Que vejgo por el presenis 
ú evacuar la vista conferida” en la presente 
gestión, manifestando que las acciones repre- 
sentativas del capital social de acuerdo 81 nue. 
yo texto proyectado para el artículo 5,0 de log 
estatutos de “Ufra Sociedad Anónima”, se emi- 
tirán al portador. Ruego por tanto al señor 
Ministro se sirva impartir su aprobación a la 
reforma solicitada en el presente expediente. — 
Josó A. Martinelli Terra. 

Es copia fiel. — Montevideo, 20 de l1iiiem- 
bre de 1957. — R. de Medina Méndez, Director 
“de Secciones. : . 


yr 


Ñ gavia autorizado» - ec. $ 


Enero 16 da 1770 


Señor Juez Letrado de “Primora Instancia en 
lo ('ivil de segundo Turno: José Alfredo Marti. 
meli, con domicilio a los efectos de esta gestión 
en 25 de Muyo 467 escritorio 8, al señor Juez 
me presento y digo: Que como se desprenás de 
“lu documentación adjunta, el Poder Ejecutivo 
ha aprobado, con .fecha 17 
1957, la modificación de estatutos de 
"Sociedad. Anónima”, 
aque se desprenden do la misma. En consecuen- 
cía, en-uso de las facultades que me Otorga 
Ja asamblea general extraordinaria de acciones 
“tas de la sociedad, cuyo testimonlo se agrega a 
¿esta expediente, vengo por el presente a soli- 


“Ulra 


“citar del Juzgado la Tealización de los trámites: 


¡necesarios tendientes a obiener la inscripción 
' ¡Ge las referidas modificaciones y su publicación, 
“así como obtener el cumplimiento de los Ge 
“más requisitos legales de acuerdo a las TOrMAn 
“lidades del caso. Por lo que en virtud de lo 
expuesto al señor Juez pido: lo) Me tenga 
for presentado, con. la. documentación adj:m- 
to y por constituído el domicilio; 2,0) Xe sirva 
accretar sin más trámite la inscripción en el 
Fiegistro” Público de Comercio,. su publicación 
y así como el cumplimienta de los demás re- 
quisitos legales, de la modificación de estatu- 
fos de “Ufra Sociedad Anónima”. Otros! “ido: 
“Que debido a la urgencia en llevar a cabo. la 
rezente. gestión, solicito del Juzgado la habi- 
litación de la próxima Feria Mayor a los ejec. 
tos del cumplimiento de la inscripción y publi» 
caciones de la presente modificación de estu- 
tutos. Sírvase el señor Juez proveer de confor- 
ad y «será. Justicia; — - Alfredo Martineni 

Perr 
- Fiscalía de lo Civil de Segundo Turno. 
No 6.721. -- Entrada: 24 de Diciembre de 1237. 
Salida: 26 de Diciembre de 1957, — Señor Juez: 
“Puede usted, ordenar la. inscripción solicitada. 
s= Montevideo, Diclembre 26 de 1957: —- Wederi- 
£o-Capurro Calamet, Fiscal de lo Civil. 

18.224. —— Montevideo, Diciembre 27 Je 1937. 
“er Vistos: Por lo que resulta de "'mutos, y lo 
“dictaminado ' por “el Ministerio Público, concé- 
dese la inscripción solicitada y remitase al Re- 
Yistro Público y General de Comercio a sus elec- 
“tos, Expídasp certificado, háganse las publica- 
«lones legales habllitándose la Fería Mayor pa- 

* fa verificarlas, desglósense los documientos acam- 
añados y archívese, — Fleurquín. — Juanán- 

1 L. Gianola, Actuario. 

Registro Público y General - de " Comercio. 

(Montevideo). -—. Montevideo, 28 de Diciembre 

e 1957. — Se efectuó la inscripción ordennda 
con el N.o 353 al follo 2.501 del libro N.o 1 de 
Estatutos. — Conste. — Artecona, 

' Y a los-efeotos legales se hace esta publica 
elón, habiéndose habilitado: la Feria Judicial 
ayor para la verificación de "la misma. 
ó6ntevideo, Diciembre 31 de 1957. — cuanángel 
Y. Glanola, “Actuario. 
$162.00 1jpub. — 50509. 


A 
BALANCES DE SOCIEDADES | 
ANON! IMAS . 7 


z E 


Estancas “Tabaré” 8 


Balance General por el Ejerciclo termina- 
do el 31 de diciembre de 1954 y que 
será sometido a” consideración de la. 

e. Asamblea que- se realizará oportuna- 


- mente, o 
". Activa —.. . . ] 
Capital a emitir Ss. +... $  261.000,00 
Caja aran 1.900.00 
Anmuehles o ” __241.300.00 
Gastos. de constitución . » 5.220.00 
'Arrendamientos A - co- : 
(ODIAN rro Lo.” -3.500.00 
«Pérdidas del ejercicio » ] 707.01 
A 
o $ 513.621.01 
Pastvo — -- 7 
261.000,00 


13.621.01 


uentas corrientes - 
239.000.00 


Capital realizado... ... 


..o. 


E 
.£. 5$13.621.01 


Cuenta de Ganancias y Pérdidas por el 


"Ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 1954 que será .sometido- a-conside- 
ración.de la Asamblea que” se- realizará 


-Oportunamente. .. 
Debe — Ñ 
PSA de constitución. $ . 550.00 
ontribución EDimobilia- 
ría (amortización) . ” 3.602.01/ 
Gastos generales —....: ” 19.00 
MS 5.201,01 


de Diciembre de 


en la forma y condiciones” 


DIARIO OFICIAL 


Haber — . 
Arrendamientos ..... 3.500.00 
Pérdidas del ejercicio . ” 707.01 
, $ 4.201,01 


La Oficina de Recaudación del Im- 
puesto 2 las Ganancias Elevadas 
deja constancia que el presente 
Balance General y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias se hallan 
“copiados a folios 2 del ' Hbro 
Copiador certificado el 20 de 

7 otcubre de 1954 en el Juzgado 

Letrado de Soriano. 


$ 20.00, — 1jPub. — 312 7 


: 


CGINSA | 


q A . 


gro Contfeeciones e Industrias S. A. 

- Balance General al 21 de diciembre 
en de 1956 - - 

= “Aprobado por. la Segunda - Asamblea 
Ordinaria de Accjonistás, realizada el 8 
abril de 1957, + 


Activo — A 


Muebles y útiles ...0 $ - 3.565.80 
Instalaciones pr 900.00 
Gastos de constitución. ” 6.774,79 
Anticipos roo... » 10.0 
Banco República Ágen=. - 
Ma Aguada nm.” : 327.80 
' Caja Larios o » 4.404.76 
Mercaderias generales: . 2. 73.015.87 
Maquinarias y neeeso- _. 
ríos Porro... >? 7.09£.00 
Deudores- varios 2?  131.100.28 
Péráktas y ganancias . ” 39.645.04 
- e 266.838.504 
“Pasivo PS Po 
Capital integrado .... $  108.000.00 
Fondo de reserva ”> 76.28 
Fondo «e previsión» -1. %.- 3,742.57 
a Cuentas y gastos EN pa- 7 
2 gar Ls ... . 25.758.438 
Efectos a pagdt -..... Po 20,923,481 
Victor Pérez: Mizalde '. ” 26.463.45 
Acreedores varios. | ” 56.278.93 
Bancos cuentas cor 'rien- ÓN 
TT ROB co mo "$.010.2 
"Banco taliano cuenta : . 
valores descontados . '”? ' 5.612,58 
Banco Español cueñta . 
, valores descontados . ” "7,176.00 


Banco República cuenta . 
valores descontados » 3:7196.25 


$ — 266.838.34 
Cuenta de Per didas y ganancias 
l:ehe — 
Comisiones y corretajes $ 12,800 
Coniecciones CC .....o.. » 5.254 
Locomoción y-giras' ” 2.750. 00 
Gastos generales SS -12.030.33 
Intereses y descuentos . ” 9.817.43 
“Sueldos y- jornales » 45.067,78 
Alquileres  ..o.oicorm. ” -2.600.00 
$ 90.319.60 
Haber - — > Ñ 
Mercadérías conser ed ama 
Pérdida del ejerciejo -.-.- P.--- -2.798.49 
M Mo $ 99.319.60 


' 
| o puesto a las Ganancias Hevadas | 
“deja constancia que el presente | 


. La, Oficina de Recaudación del Tm-¡ 


361—e 
- Balance General y Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias: se hallan 
. transcriptos a folios $ del libro 
. Copiador certificado el 27 dé di- 
ciembre de 1957 por el Registro 
Público. y General de Comercio 
y Anotado con el N.o 4522 a fo= 
lios 140 del libro N.o 7. 


$ 43.80. — 1/Pub, —'120, 


Fura Blois S. A. 


Balance General a1 30 de Junio de 1954 


Activo — * 
ACUÍOMes o... o... 70.850.00 
Valores en garantía .. ” 2.200.009 
LÍAvVes c........ » 76.329.24 
Gastos de organización 
€ instalación ...... dl 9,446.66 
Valores depositados ” 44,250.00. 
Seguros de mercaderías ” 1,592.01 
Bodega —......... >» 10,082.00 
Camiones . .......... ” 20.805.490: 
_Docúmentos a cobrar . ” 14,131.09 
“Mnebles y útiles ., ” 022,298.47 
Mercaderías (existen-" > 
CAB) Cinco. .... 249, 079.66 
Caja  -........ a. >» 21.515.49 
Cuentas a cobrar... 228.608.455 
Caja estritorio”* Monte-. O 
VideO0. lo oir 19.304.21 
Patentes e » 4.049.50 
Cueutas a pagar, saldos UN : 
A 26.644:24 
o AS CC. "821.186.:48 
¿Dasivo— "o. : 
Capital autorizado ... $ 70,850.00 
Capital integrado .. *- 429,150.00 
Depositantes de valores » 44.250.00 
“Fondo de Teservas. ” 13.089.16 
Fondo de previsión. » 464.29 
Bancos -<...o.omo.oo oo... » 48.932,77 
Jecmaian Blois cuenta .. 
Banco cr 34.953.993 
inmobiliaria Blois S. A. ” 1,152.94 
| Cuentas a.cobrar, saldos : 
Acreedores —...... AS 15,339.95 
-| Cuentas a Pagar ..... » 93.146,24 
Utilidades a distribuir . ” 69.858.20 
a -$- . 821,186.48 


Este Balance fué aprobado por la Asam- 


| hblea General de Accionistas realizada el 
] 30 de agosto de 1954, ! 


«La Oficina de Recaudación del Im- 
puesto a las Ganancias Elevadas, 


A hace constar que Ja. Empresa 
Juan Blois S. A. manifiesta bajo 
Declaración Jurada, haber cos 


piado el presente Balance Gene- 
tal en el folio 156 del lihro Co- 
Pigdor de Cartas rubricado el 31 
de diciembre de 1951 cn el Juz- 


en lo Civil de 6.0 Turno. 


.. 


08 Estado de Pérdidas y Ganancias al 30 ds 


Junio de 1954, 


Dee — - 
"Amortizaciones". ,.. $ 17.583.35 
Cuentas a cobrar .... $ 1.424.21 
Propaganda —........ Po — 73.40 
Fletes ...... rr 21.306.385 
Intereses ..... IS 6.995,69 
Arrendamientos ".... > 5.040.00 
«Liz, agua, teléfonos .. ” 2,194.55 
“Sueldos —....... AS 62:345,00 
TMpuestos —..c.o...... ” 21,847.22 
Reparaciones 3... Lo? 3.824.35 
| Gastos generales ” 2.949.433 
Utilidades a distribuir » 69.858,20 

$ 215. 442.26 


Distribución de Utilidades al 30 de junio 


% 


3620 
Maher — 
Mercaderias —»..o..». 5 167.900.417 
Comisiohes +... .... o 4.440.5: 
Intercesg y descuentos. *” ' 43,101.40 


AAA >| 


$  215.442.26'¡ 


Esle Balance fué aprobado por la Asam- 
blea General de Accionistas realizada el. 
30 de agosto de 1954. 


La Oficina de Recaudación del Im- 


puesto a las Ganancias Flevadas 
bace constar que la Empresa 
Juan Blois S. A. manifiesta bajo 
Declaración Jurada, haber copla- 
do la presente Cueuta de Pér- 
didas y Ganancias en el folio 
158 del libro Copiador rubricado 
el 31 de diciembre de 1951 en 
el Juzgado Letrado de l.a Ins- 
tancia en lo Civil de 6.0 "Turno, 


DIARIO OFICIAD 


deja constancia que el presente 
Balaxice General se halla copia- 
do a folios 2 del libro Copiador 
certificado el 7 de octubre de 
1957 por el Registro Público y | 
General de Comercio y anotado 1 
con el N.o 3108 a folios $4 del 
libro N.o 7. 


Estudo de Pérdidas y Ganancias al 31 de 
agosto de 1957 


Aprobado por la Asamblea General Or- 
dinavia, celebrada el 12 de ditivmbre de 
1957, 

Debe — 


Sueldos y cargas socia- 


1leS  ..oo.oo.o.. o... $ 278.044.55 
Impuestos y tasas ... ” 46.969.28 
Repuestos y materiales ” 90,644,983 
Reparaciones y servicios , 

Vari0S —+..oomorrr.. ” 27.651.85 


Alquileres y seguros , ” 43,747.25 
5.803,74 


Gar da) 


Enero 16 de 193% 


Pasivo — 


Impuz-to Sustitutivo de 
Ma $ 


Cuenca de Pérdidas y Gonun 


Pérdidas — 


359 


$ 59.359,09 


az 


00 


” 50.009,09 


—» 


Gastos de adminis" 
tración: 
Gastos hancarivs +.... $ 32.00 
|Facturaa .....eoo.ooos ” 725,42 
Impuesto £ust. de He- 
Teneias —......... >” 359.42 
Gastos de coustitución *  - 630 A 
$ 1.787.384 
Canancias — 
Intereses —..oooooso. $ 1,023.24 
Pérdidas del ejercicio ” 764.61 
$ 1.787.384 


de 1954 Gastos de propeganda , ” 
Intereses y descuentos. ” 5,125.84 

5 09 Fondo de reser- Amortizaciones ...... 19.047.94 

VÁS roo mooooo.» 3.491.92 | Costo de venta s..+..r. ” 254,518.41 
4 ojo Fondo de previ- Gastos Varios ».+..oos. ” 76.801,50 

SIÓN o... ...o.o.. AS 2,794.32 | Utilidad ' líquida del 
10 olo Directorio .... ”. 6,985.82 ejerciclo —eso.oron: 90.419.59 
15 olv Personal ..... ” 10.478.73 A 
66 olo Accionistas ».a » 46,107.41 r $  939.574,84 

$ 69,858.20 Haber — 
Este Estado fué aprobado por la Asam- Ventas +. : 938.497.352 


blea General de Accionistas realizada el 
30 de agosto de 1954. 


La Oficina de Recaudación del Im- 


puesto a las Ganancias Elevadas, 
"hace constar que la Empresa 
Juan Blois S. A. manifiesta bat 
Declaración Jurada, haber co- 
piado la presente Distribución 
de Utilidades en el folio 20 del 
libro Copiador de Cartas rubri4 
cado el 31 de diciembre de 1951 
en el Juzgado Letrado de 1.2 
Instancia en lo Civil de 6.0 
Turno, 


$ 69.60, — Pub, — 156. 


Estado de Situación al 31 de agosto 


Aprobado por la Asamblea General Or- 
dinaria, celebrada el 12 de diciembre de 


1957, 
Activo — 
Muebles, equipos varios , 

e instalaciones .... $ 17.138,49 
Caja y Bancos ...... ” 10.366.90 
Deudores varios ..... ”  356.919,69 
Mercaderías —....»..» ” 381.675.99 
Seguros a vencer .... ” 6.158.717 


Gastos de constitución y 


Mave 


Acciones a emitir 1... ” 


Suárez y Duchini $. A. 


de 1957 


» 11.886.60 
439.000,00 


A A 


noo... . sos. 


$ 1.223.146.44 


»+grorsogrs 


Ingresos varios 1.977.32 


131182 


3 939,574.84 


Proyecto de Distribución de Utilidades 


Aprobado por la Asamblea General Or- 
dinaria, celebrada el 12 de diciembre de 
1 


Dividendo ..s..«...qs 2 
Fondo de reserva +... 

Fondo dé previsión 41 * 
Sindicautra y personal, Y 


e > ñ 


56.108.00 
4.520.98 

14.798.52 

15.099.00 


$ 90.419.50| 
a, 


* La Oficina de Recaudación del Im- 
o puesto a las Ganancias Elevadas 
deja constancia que la presente 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
y Distribución de Utilidades se 
hallan copiadas a folios 3 del 
libro Copiadot «certificado el 7 
de octubre de 1957 por el Re- 
gistro Público y General de Co- 
mercio y anotado con el No 
3108 a folios 84 del libro N.o To 


$ 3£.00, — 1[Pub. — 192. 


Per 9, A, 


Estado de Situación al 31 de Agosto 
de 1955 


Aprobado por la Agambiea General 


Pasivo — de Accionistas del 29 de Octubre de 
Acreedores varios ... 3 132,726.94 1958, 
Capital integrado ,.. ”  551.000.00 Activo — 
Capital autorizado 8 . 
suscribir ......... ”  489.000.00 | Caja  ....o.cccodsóss $ 1.228.235 
villidad líquida del Bancos —..or.oooooasos 1.479.090 
ejerciclo —....... A 90.419.50 | Deudores —....oouon» ” 13.586.31 
Ioversiones —.....o.n. ” 30,000.00 
$ 1.228.146.44 | Gastos de constitución ” 1.260.0N 
Pérdidas y ganancias ” 2.804.34 


La Oficina de Recaudación del Im- 


puesto a las Ganancias Elevadas 


50.350.089 


La Oficina de Recaudación del [me 
puesio a las Ganancias Eleva= 
das deja constancia que el pre 
sente Estado de Situación y 
Resultados se balla transcripto 
a folios 12 del libro Copiador 
rubricado el 26 de Octubre de 
1951 en el Registro Público de 


Comercio, 


$ 30.00, — 1'pub. — 254. 


Secorex Uruguaya $. A, 


Estado de Situación al 30 de Junio 


de 1957 
Activo — 
Caja y Bancos  «».... $ 5.382,00 
Deudores vari0g »... *” 47.810,19 
Mercaderías generales ' 712.337.9) 
Deuda y valores públi- 

LOS +.uonpororsasos * 7138.82 
Muebles y útiles .... » 3.781.486 
Depósitos en garantía Y - 50,00 
Depósitos para impor- 

taciones —...oov..r. Y 2.322,07 
Gastos anticipados «+ ” 561.00 
Acciones a emitir ... ” 130.000.0 
Gastos de constitución ” 10.604.57 


Mercaderías por impor- 
tar 7 


peo ..n.oo»p»aoQcrXo 


... 


po 
Aprobado por 


1957. 


puesto a das Ganancias 


mo 17.566.23 


Pérdidas a liquidar .. ” 21.639.935 
Depósitos en garantía  : 
cgueñita títulos +»... ” 600.00 


$ 313,397.31 


Pasivo — : 
Acreedores varios 1. $ 19.293.25* 
Capital autorizado +... ” 130.000.00 
Capital realizado +... ” 170.000.009 
Amortizaciones —..... ” 2,499.08 
Títulos dados en ga- 
Tantía —...oorooo»o. ” 600.00 
$ 313.397.31 


la Asamblea General 
Ordinaria de fecha 25 de Setiembre de 


La Oficina de Recaudación del Im- 


Elera- 


das deja constancia que el pra- 
sente Balance General se bulla 
copiado a folios 6 del libro Cn- 
piador Cartas, certificado el 18 
de Egero de 1956 en el Regis- 


Enero 16 de 1258 


tro Público y General de Co- 


se 


to... Yo 360 a folios 337 del libro 
número 3. 


AAA 
s 


, Estado de Resultados al 30 de Junio 
de 1257 — 


Ganancias — 


Mercaderías generales ñ , 
Carmisiones —».....ves 
$  -60,104,82 


Pr 


Pórdidab— => - 


Sueldos y leyes sociales $ 
Alquileres ...oooo... * 5.736,00 
Amortizaciones —».....-” - 2,429,06 
Impuestos ' .c¿osooo.. * o. 4,233.65] 
Fionorarios +. ...»o.oro Y 9, 320,00 | 
Gastos de representa- i: 
CIÓN .ocnmcosnncra Po 2.523.00 | 
£iastos de giras . e... * _ 1.711.15/f... 
Gastos de propaganda ” 1.985.95. 
Gastos generales .... * 9.010.151 


j 


: Hesumen — - 


ocararaseso $ . 


Pérdidas 
fanancias 


Sr trut9..0 


A 


ES érdida líquida del 


ejercicio 6.626.00 


19... ...o 5 


Aprobado por la Asamblea General 
Ordinaria de techa 25 de Setiembre de 
1957, 


La Oficina de Recaudación del Im- 
puesto a las Ganancias Eleva- 
das deja constancia que la pre- 
sente Cuenta de 
Ganancias se halla. copiada a 
folios g del libro Copiador Car- 


tas, certificado el 18 de Enere | 


de 1956 en el Registro Público 
-« y General de Comercio y ano- 


tado con el N.o 360 a folios 321 


del libro N.o 3, 
$ 48.00. — J¡pub. — 20290, 


O . - 


Barraca Centenario 8 A, 


Balance de Situación al $1 de “agosto 
de 1957 

Aprobado por 

histas el 14 de noviembre de 1957. 


Activo — 

Inmuebles ¡gprs cm... $ 635,620.05 
Muebles y útiles .... ” 23.428.67 
Maquinaria — qrencopo Y 15.616.01 
Material rodante ¿4ro ” 28,285.51 
Caja y Bancos seofro "  . 2.050:16 
Deudores variog «¿1yi1 Y?  887.308.20] 
Mercaderías —.cooosso * 476.842.19.]: 
- Acciones de otras em- 

- DYOBAS oso oo20..» Y 150.000.00 
Iepósitos en: garantía . *” $2,737.75] 


Gastos de constitución, *” 

Acciones en garantía . ” 

Documejtos desconta- 
dOS ces...» 


20.600.000 


3 


20.758.64 


AAA A 


.o puso. 


$ 1:807.192.17 4 


mercio y anotado con el núme- | . . 
[ Capital integrado 
_ [Fondo de reserva ... * 
= ¡ Cuentas corrientes ¡Ban- 


vales, Bancos +. e...” 
¡Obligaciones 


| Varios' acreedores 
| Utilidad del ejercicio . 
'¿Depositantes de acciones 

59.499.481 Acreedores 
” . 605.24. É 


A 
29,709.86 


-$ 66.730,82 


86,730.£2 | 
60,104.84 | 


Pérdidas y | 


la Asamblea de Accior [- 


0: Ventas netas “¿ 
- | Castigos TCUIEIAdOS - s 


5.000,00. 


DIARIO OFICIAL 


Pasivo — 


teo, $ 
20.799,59 


LOS rrccrcrrmosoro ” 300,402,93 
210. 500.00 
comercia-, 

les Ñ 


rro nora no..op, 


57.000.009 
49,412.85 


Ys 
e... dl 
La 
y 26. 006, 00 
por” dpeu= 
mentos descontados . * 20. 758.64 
3% $ 1.807.192,17 
. La Oficina de Recaudación del im=- 


do a, folios 20 del libro Copiador 


de Balanses rubricado el 21 de | 


o junio- de 1958 por el Registro 


" Público y 


os 103 del libro N.o 2, 


Banancias y Pérdidas 


Periote l.o setiembre de 1936-31 de 
agosto de 1557 


| tas el 1d de noviembre de 1957, 
"Debe — 
Costo mercaderia ven- 
dida rorsasorgon» $ 885, 308. 94 
Comisiones eske? 36.082,88 
Intereses y destuen 08 -  B4,237,91 
| Gastos generales qe 4 26.746,34 
| Material de escritorio y Y 1,496.18 
| Sueldos — sorescereres Yo 105.209.53 
| Jornales TOTO 2 26,475.90 
Seguros  «viitts resi Y 8.258.66 
Alquileres 4 EENESSTNNA 4 .200,00 
Fletes r*r166bB0e¿dbeooo P .135.27 
Propagalda —...oo.. ” 190.00 
Impuestos y. patentes .- Y -. 21.101,89 
Impuesto a.las ventas , %...:40.538.86 
| Impuesto Sustitutivo del - .....  . - 
de Herencias - <esqugo Po. 6.409,52 | 
Impuesto .a las Ganan" .  ....... 
cias Blevadas - «.oo.co $. 15.896.839 
| Jubilaciones. o prcoeer 2. . 22,051.97 
¡ Asignaciones familiares dd 7,205.56 | 
. - /-Muebles y útiles - ese E... 8.299,37 | 
- + Maquinarias. -scoorrbro £ o. 995.06 
: sp Materia] rodante. vecs ps E  15.273.50 
. ¿Gastos de ¿onstitidión, R.... 5.000.00 
| Deudores «incobrables -+ £ --.2.152.05 
| Vtilidad del ejercieló , ?  128.318.46 


al 


Haher -—— / 
£b7 s e +, 
. ¿po 385.19 
Saldo del ejercicio an- 


terior $» sarna 897,02 


4 


puesto a las Ganancias Elevadas 
áicja constancia que la presente 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias 


se halla copiada a folios 21 del| 
libro Copiador de Balances ru- |] 


hricado el 2 de ¿unio de 1953 
por el Registro Público y Gene- 
ral de Comercio y anotado com 


el No 5201 del folio 108 del li-4 


bro N.o 2. 


1.000.000,00 


128.818.468 
A Y 
puesto a las Ganancias Elevadas || 


deja constancia que: el presente | 
Balance General se halla copia- |. 


General de Comercio | 
l anotado con €l N,p 5201 ac fo” |, 
¡ Ar 


Aprobada por la Asamblea de Accionig- | 


11587 


| Pérdidas y 


AAA O 
$ 1,2168,584,24 


213. 999: 03] 


| 


La Oficina de Retandación del Jm | 


Distribución de Utilidades 


Aprobada por la Asamblea de Accio- 
Distas el 14 de noviembre de 1957, 


100.000.00 


Dividendos —+.....o.. $ 
Diregtorio y Sindico ,, ” 17.964.517 
Fono reserva estatuta- 

SOprrgsro 0... 6.415.932 
Saldo a cuenta nueva . ” 3.937.97. 
e o j 8 128,318.46 


É La Oficina de Recaudación del Ims-. 
A puesto a las Ganancias Elevadas 
* ” geja constancia que la Presente 
Pirón de Utilidades se ha- 
la copiada: a folios 22 del libro 
optador de Balances rubricado 
1.2 de junio de 1953 por el 
Estero Público y General de 
Comercio y anotado con el N.o 
$201 a tolios 108 del libro nú- 
ero É. 


$ 72,00, — 1/Pub. — 235. 


'Prespal S. A. 


Estadó de Situación al 81 de Julio 
«dle 1957 


Aprobado por la Asamblea General 
a celonistas del 9 de Diciembre de 


.- 


Activo me 


Caja so rcogrriocr..o 
Cuentas corrientes ,.. ” 
ganangias Y 


27.28 
B.960.00 
4.165.12 


E 10.152.40 
Pasivo — 


Quentas” corrientes ., 4 


Capitel suscrito e in- 
 TEBTado  ovurrss..o Y 10.000.00 
ES $ 10.152,40 


.. Juenta de Pérdidas y Ganancias 


— Pérdidas o 


Gastos generales 1... 94.40 
Impuestós  ....m.eso ? 328.01 

| Honorarios —v....o.oyos *” 400.00 
$ - 622.41 

- Ganancias — SNA 

| Intereses asorcarasa Y 560.00. 
Pérdidas del ejefcicio ” 62.41" 
$ 622,41 


La Oficina de Recaudación del Im- 
puesto a las Ganancias Eleva- 
das deja constancia que el pre- 
sente Estado de Situación y 
Resultados .se halla transcrípto 
a folios 16 del libro Copiador, 
rubricado el 10 de Noviembre 
de 1951 en el Registro Público 
de Comercio. 


$ 21,60. — 1[pub. — 2535 


y* 


e 


r . glstro Público y General de Comercio, 


=> 
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BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO DE 1957 


Aprobado por la Asamblea General Ordinaria, realizadd el 25 de Noviembre de 1957 


ACTIVO : o PASIVO 
: ; 

Muebles y útiles ..... o 3 -2.705.18 Capítal realizado 2. yoo. ooooooosonorno.s $ 59,000.00 

. Ffoudo de amortización ... ” 766.56 $ 1.938.622] Fondo de reserva legal ......»oo.ooonm.. 570.48 
j —— — Caja de Jubilaciones ......oooooororron» 99.77, 

Caja »......oooooo».. Der " 213.00| Caja de Conmpensaciones N.0 18 .ono.uo.. ” 13.00 

BARCOS Cocco ÓN OS 2.180.009 | Pedro N, Seligmann, (Cuenta partleular) ,. ” 5.742,27 

Varios ÁCUdOrTes ....oooooonmacarnar..» >” S1.044 Pedro N, Seligmann, (Cuenta dólares) .... ” 10,259.34 

Selcamérica HI. ........-. o.» cosmcco o 39.583.60 |] André Herrmann, (Cuenta particular) .... ” 4,744.28 
Cerrito 8. Al ....o ooo... Cronos rmoso ” 6.323.54] Audré Herrmana. (Cuenta dólares) .....o. ” 28.692,30 

Palmar S. Ac ...... o e ” 6.980.632 : ./ 

Gastos de organización ... $ 11.966.95 o 1 r 

Fondo de: amortización .. ” 3.590.10 ” 8.376.85 

The National City Bank, (Cuenta dólames) . ” 11.684.70 

Societe Generale, (Cuenta dólar ES) ....... ” 27.266.94 

Ganancias y pérdidas .......<. errar 4,492.54 


nd 


Total del Pasivo vosconcconriara $ 109,121.52 


Total del ACtivO ....ooooocmoo o... $ 109.154.52 


: 


Cuentas de orden: Cuentas de orden; 


Gapltal autorizado ....... $ 1.000.000.00 
Capital a suscribir ....... ” 200.000.00 ” 1.200.,000.00 


Acciones a emitirse ...... $5 1.000.000,00 - : 
Aceillles eimitidas ....... -200.000.00 ” 1.200. 000.00 


7 : . $1.309.121. 52. 


" o $ 1.309.121.52 


La Oficina de Recaudación “del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente Balance Ge 
neral se halla transcripto a folios 25 del libro Copiador, rubricado el :19 de mayo de 105%, -por el Registro 
Público y General de Comerc: . 


— RA RA 


ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE AGOSTO DE 1957 


Aprobado por la Asamblea General “Ordinaria ealizada el 25 de Noviembre de 1957 


DB... 
Gastos generales: : Ml ON : o 

Alquileres —....ooooomomoao Poor”... AN 3 2.408.90 

Luz y teléf0R0S ....oooooooomccnrorarornsha, e ocrrdo rd ” 458.20 

Impuestos, COTIe0, €ÍC. ...ooooooooprrrcasnaracaoiaro.s ” 176.80 

Convocatorias y publicación balantes ..oodinomerniaón rota >” 203.00 > 

Honorarios, poderes ...... Lo. ...oo.. q rmtos > ”. 879.00 

Gastos “Palmar S. 4.” (a recuperar) , . : » : 412.90 
Gastos representaciones, impresos, elC. »...ibemmmjas..s ” s09.22 $ 3.318,02 
Bueldos ¿ro momoooooocmoo no moco AAN ” 3.900.00 
impuesto sustitutivo “del de herencias ..ofcarnnarnranrcddosorarrsorororroro > 409.89 
Impuesto a “ventas y comisiones ne .oonooferarnani ros s0r0 2... 9.0060 0 o. bee.» no. 600.00 
Aporte ¡jubilatorio patronal ..... cora er rr rr rr ” 490.75 
Asignaciones familiares ........... ” 156.00 
_ o - 3 10.904.66 

"HABER ' 
Saldo. del ejercicio anterior ,..oomoro.oroporncaro grapa aro rro coo ..o.osas $ 2.281.91 
Administraciones e rr ” 3.600. 00 
Recuperación de Bastos ...... Cc AAN ” 530.21 
cr 4 , $ 6.412,12 
$ Saldo: : Z 
y Ñ ela o. e 
_ Pérdida del ejercicio ....oommerocmcorrorrrmmmno cos: , y 3 8.774.45 es . 

Ufilidad ejercicio 1955156 AL $. 2,281.91 > - 4,492.54 
ÓN $ 10.904.668 


A A 
La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que la presente Cuenta «de 
Resultados se halla transcripta a folios 26 del “libro Copiador, rubricado el 19 de máyo de 1953, en el lle 


99.20, — 1pub, — 97. 


dE 7] 


Enero 16 de 1958 


o IARIO ONIC 


LAL CT AA A 


: : LABORATORIOS “"ERRANDONEA $8. A. 


No exlgibler. . 


ro 
ESTADO DE SITUACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CÉRRADO EL 80 Dn SETIEMBRE DE 15m 
Aprobado por Ja segunda Asamblea General Ordinaria * realiza: da el 28 de Noviembre de 1957 Cd 
o -AOTIVO perro moss É j PASIVO 
, : o . A . . a aa o 
pta . o Exlgibler y : 
NS O 37 | mfectos a pagar . vee . . j 
Caja ronorrracadicrrinso $. 2.976.29 ] Acreedores varios as z HER 7o7. 28 
Bancos: seosoorosursasañóss - 8.981.67 3 6.957,96 Cuentas corrientes sonrsra >» qS 745. 86 o 
HA : «| Banco de - Seguros cveseso 448,44 .. 
; A —_—— Cuertas a Pagar sosogenoo ?- 33.233.565 Ñ 
: o EE IÁE2EEEAAE-- ] Intereses A Pagar ..oóvoso * T.000.00 $  246.985.08 
*. Exiglble : : - cu OS 
. Ex el e ] Cuentas de regulariza= > e 
Deudores varios srooorgoro $ 75.066.87 ción del activo: ba a 
Efectos"2.:COPrar so...roos 7.,048:09. , 2 
Contrarreembolsos —:sussos ? 35.680 * 32.200.586 Previsión para deudores so. b - $8,048.28 : 
o MMMM CEL CióS q Amortizaciones +.onrson ? 67,584.25 *"  -69.882.81 
Realizables '  - A 7 7 


y 


Materias primas “os 2ippuos $-- 104.092,02. opi 4 Lona 
«Productos elab, y.en próc, se". 19.839,52. "Capita: ntegrado, LonsnEó» se. e.qrrors Y  “B70,000,0 
OVASeg ssoooommmracaro o 6.337.486 - Capltal autorizado ro $0: 008: di o ee 
Mercaderías cuenta stock »..”. 0.424,55 - - | Acclonés en cartera” ae E: 380. 000.00 : 
Material de' propaganda +... *-“ . 5.000,00 : 7 A EA . 
Campo experimental .... ” - 2.000:00 - “Utilidad del ejarclela -. ES qm 
Material de'.embalaje ..... % 941;00 *  $34.834.95 E A + gppommaro E. 11,170.98 
- - : o ot A 
A o | 
“Equipos y plantas Indust, , $ 71.020:58 
“Instalaciones ...... úl 30.423,20 
instrumental y herramientas - ” 4.837.30 “ 
Muebles y Útiles s...osiros ” 16.034.52 *»  122.315.60 
o - ¡€xERO=- ---EEE-—z-l . s. 
- Nominal: : 
- Procedimientos y contratos - $  124.000,00 
“Gastos diferidos ......o..»o ?  106.185.39 a 
- Gastos- de constitución Le.” 15.618.55 A 
. Marcas y patentes as is.on. ” 398.00 " 246,201.94 
Transitorio: - a N 
Cuentas a Vencer .¿.oovssrroosornsrrsmnc.aa 769,46 
Pérdidas del ejercicio s.nonorcrrrerrnsr».. > 4,408.07. e 
ps 70 BOTES. 54 Lo $ 697.688.54 


La óticina. -de Recaudación del Impuesto a las "Gavantias. Blevada " deja constancia que el presente Balance Ge- 
«neral se halla. copiado -a folios 39 del libro Co piador : «de Inventario, certificado el 27 de setiembre de 1958, 
en. -el Registro Público y- Géneral de Coniércio y “anotado con el No+ 4080 a folios 262 del libro N.o- 8. 


; 


CUADRO DE PERDIDAS Y GANANCIAS: AL 80 DE “SETIEMBRE' DE 1957 


ES Aprobado por la segunda : Asamblea General Ordinária realiza dá el 28 de Noviembre de 1957 


PERDIDAS, o o, GANANCIAS 
- Sueldos y cargas sociales .-.... $  132.270.47 | Ventas quersorororcroaarnaso $ 283.502.88 
Impuestos .¿..ooooommo... ia. ? - 10,282.07 | Venta material rodante a .0...oo 1.400.00 
0 Alquileres ..ce.oooooo morts. » 23,430.00 | Acreedores varios »..soorrscrrsa " . 2,964.55 
-. Consumo de materias primas y En= + E j .— me : o Do o 
VASOS co... ds dro roo rinrsn.s. > 107 
PTODABanda —rencococc BA 
-sastos de representación ..4.. ” 6. 
Embalaje ......oomomoorormta z. 
AQUIOS Cioomcr oo... o L. 
gua, ,ener gía, gas, teléfono .,.. ” 4, 
AAMOTHÍZACÍONOS coc ñ > 3%. S 
alereses y gastos Financieros , PS ch. 
tastós VAYiOS ...oooo ooo. tor.. ” 24, 
iitilidad del ejercicio .........- » 11, : - 
l : og 3 387.866. 93 
+ 


ja constancia que la presente - Cuenta de 


43 úei bio Copiador de Inventario, rubricado el 27 de se- 
4080 a folios 263 del 


Ta Oficina de Rscaudación: del dmpro 
Pérdidas y Gan: 43 transeripta. a folios , 
tiembre de 1953, en el Resistro Público y _ General de Comercio, y avpotado con el N.o 
libro N.o 3. . s 


s 


PROYECTO DÉ DISTRIBUCION DE UTILIDADES AL 30 DE SETIEMBRE DE 1957 


.Aprobado por la segunda Asamblea General Ordinaria realiza do el 28 de Noviembre de 1957 


Ttilidad del ejercicio cono. s$.rsn.osas. A El 11.170.95. 
Pérdida ejercicio anterio” ..oicoonoras onsorscrnads boa - 4.408,07 
Saldo que pasa al nuevo ejercicio ...ooomooorrrromnsa $ 6.762.88 


o 0 ¡ i ute Distribución 
i a de Reczudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que la presen S 
La do Utilidades se halla transcripta a folios 42 del libro Copiador de Inventario, rubricado el 27 de setiembre dé 
1953, en el Registro Público y General de Come «vio y anotado con el N.o 4080 a folios 262 del libro N.o 3. 
, € 


$ 122,40, — 1ijpub, — 20339: 


_ A nd 


“SASSON 8 A. 


. 
y > 


BALANCE SINTETICO AL 31 DE JULIO DE 1957 


Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 28 de Noviembre de 1957 * * 
7 : y M 
o ACTIVO ...- T . PASIVO 

Caja Bancos rsonpasaorrrrrcrraonasoss $ 14.217.18 Acreedores varios 1Oornsrsorareprrsnsrsso $ 68.590, . 
Deudores VANiOS ooo pooporrpmorcrosconcas ” 50.821.56| Acreedores hipotecarios ¿osessircerorosor».” 110.368. 
Efectos a cobfar. e » 597.00 | Documentos a DAgar ¡sseosoornsorsanossssono ” 494.500, ( 
Inmuebles en negociación ...roomerrenmss: ?  461.222.57]| Utilidades diferidas ..comompoprrreresgora E 22,645.98 
Terrenos en Venta ...oomoooosrmomomssss 632,456.47] Capital autorizado .“er... 000,000.00 : 
Leña y Carbón ¿..ooonmocrorsoronpcaros ” 6.650.583] Acciones a emitir <onocrss ” 102,000.00 *  898,000,00 
Semovientes ..vorercrvoammrsr normar os 28.669,64 , . rs rl 
SEmbrados —rersacosonasorsonaraanoscoso 6.164.18 
Plantaciones —.r.oommoo»o.... parrarnr nas 12.997,85 
Instalaciones, muebles y útiles .......o.oo.o.o Ml 136.504.29 
Vehículos y arneses ........ corno .orpsos. 17.512.17 
Gastos de constitución ...... sonoporncrss Y 3.006.135 
Impuestos y gastos a Vence” +..oonrosoo... ” 12.040,85 
Reservas Pasivas .....0.o...co erencrarasa Yo 211.439.382 
. r A . 
. $ 1.594.099.84 7 7 $ 1.594.099.84 


can nop ra 


: La GClicina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elevadas deja constancia que el presente Balance (es 
neral se halla copiado a folios 11, 12 y 13 del libro Copiador, certificado el lo de febrero de 1954, por el 

Registro Público y General de Comercio y anotado con el N.o 41 a folios 322. del libro No l. , 

| 

El 
. : . ES 
BALANCE SINTÉTICO, DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE JULIO DE 1957 : 


y 


PERDIDAS . SANANCIAS e 
4 
Amortizaciones — + r..ororonsrs. $ 19.971.11 [Intereses ...smooommarcororos» $ 3,560.14 
” Cargos diferidos .....o.opormm.. ”  ' 1.050.00 | Explotación agropecuaria «e.ors. ” 15.676.380 
Comisiones e intereses «sono...» *  * 7.533,11] Venta de carbón y leña 0.2... ” 12.057.42 
Impuestos ...oooommoscrrsrros Y 14,011.44 | Ingresos varios ......oooomorasa Y 1.141.00 
Gastos de nemate ..oomoososos * 3.706.52 | Pérdida del ejercicio .pesqr.. ” 40.345,78 
Gastos generales ....oooosonms. *” 10.709.78 
"Depreciación de leñA .+......o.. ” : 751.54 
Sueldos y jornales .....opororo ” 6,864,38 
Conservaciones varias de hoteles  - 
Y CAMÍDMOS ........o.oo moss .. 4.292,04 > 
limor--to sustitutivo herencias .. Y 3.890.70 
3 712,780.62 $ 712.780.62 


La Oficina de Recaudación del Impuesto a las Ganancias Elev. 


adas deja constancia que la presente Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias se halla coviada a folios 


14 y 15 del libro Copiador, certificado el l.o de febrero de 
vercio y anotado con el N.o 41 a folios 322 del libra No 1. 


$ 72.00. — 1ipub. — 1, 


MUY IMPORTÁNTE, — Los avisadores de la Capital deben observar cómo aparecen sus textos, indicando a 
las 24 horas de circular aquéllos, los errores a subsauar Pará avisos del interior, el plazo se amplía de acuerdo con 
la forma. de realizarse el servicio de Correos. La demora en ordenar correcciones hace perder el derecho de 


reinserción. 


El fotiro de los ejemplares que correspondan a ed letos, avisos comerciales, ete., debe hacerzo enel plaño 


reglamentario de 30 días, según resolución del 18 de octubre de 1940, vencido el enal los diarios son cobrados 
sogún tarifá. o. . ES 


AAA O A A A A 
Impreso en los talleres de la Imprenta Nacional 


a E A : A e 


